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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF NO. PARTS CODE K NC 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

ACCESSORY 

82-HK3-951-010 

1C 

CARRYING,CASE 

S 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-138-010 

IH 

MIC,CM-MSOOI 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-138-010 

IH 

MIC,CM-MSOOI 

S 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-138-010 

IH 

MIC,CM-MSOOI 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-298-010 

2A 

BAT,NB-5G(S) 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-298-010 

2A 

BAT,NB-5G(S) 

S 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-298-010 

2A 

BAT,NB-5G(S) 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-337-010 

— 

HEADPHONE,HP-M054 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-337-010 

— 

HEADPHONE,HP-M054 

S 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-337-010 

— 

HEADPHONE,HP-M054 

YRSSF 

HS-JXM2000 


0 

ACCESSORY 

87-B30-340-0I0 

IF 

CRARGER,RB-107 D (L) 

S 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

87-B30-34I-1I0 

IF 

CRARGER,RB-107 R (L) 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

8A-HJ2-95I-0I0 

2Y 

RC UNIT,RC2000 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

8A-HJ2-95I-0I0 

2Y 

RC UNIT,RC2000 

S 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

8A-HJ2-951-0I0 

2Y 

RC UNIT,RC2000 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

8A-HJ2-952-010 

1C 

CASE,CARRYING BLK 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

8A-HJ2-952-0I0 

1C 

CASE,CARRYING BLK 

YRSSF 

HS-JXM2000 

X 

ACCESSORY 

8Z-HK4-080-010 

OE 

LBL,BAT D 

S 

HS-JXM2000 

X 

ACCESSORY 

8Z-HK4-08I-010 

OE 

LBL,BAT EX 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

ACCESSORY 

8Z-HK4-081-010 

OE 

LBL,BAT EX 

YRSSF 

HS-JXM2000 


0 

ACCESSORY 

8Z-HK4-090-010 

IE 

BOX,BAT ASSY 

SIL 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

8Z-HK4-090-010 

IE 

BOX,BAT ASSY 

SIL 

S 

HS-JXM2000 

0 

ACCESSORY 

8Z-HK4-090-010 

IE 

BOX,BAT ASSY 

SIL 

YRSSF 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

87-600-042-210 

OE 

WIRE,PO-4-2 


ARISE 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

87-600-042-210 

OE 

WIRE,PO-4-2 


S 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

87-600-042-210 

OE 

WIRE,PO-4-2 


YRSSF 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

87-601-042-210 

OE 

WIRE,Pl-4-2 


ARISE 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

87-601-042-210 

OE 

WIRE, Pl-4-2 


S 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

87-601-042-210 

OE 

WIRE, Pl-4-2 


YRSSF 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

87-602-042-210 

OE 

WIRE, P2-4-2 


ARISE 

HS-JXM2000 


X 

AF 

DD 

CONV 



87-602-042-210 

OE 

WIRE, P2-4-2 

s 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 



87-602-042-210 

OE 

WIRE,P2-4-2 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

c 

0551 

87-016-444-080 

IB 

C-CAP,TN 47-10 M 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

c 

0551 

87-016-444-080 

IB 

C-CAP,TN 47-10 M 

S 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

c 

0551 

87-016-444-080 

IB 

C-CAP,TN 47-10 M 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

c 

0552 

87-A10-955-080 

lA 

C-CAP,TN 47-6.3 MGR 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

c 

0552 

87-A10-955-080 

lA 

C-CAP,TN 47-6.3 MGR 

S 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

c 

0552 

87-A10-955-080 

lA 

C-CAP,TN 47-6.3 MGR 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

c 

0553 

87-016-444-080 

IB 

C-CAP,TN 47-10 M 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

c 

0553 

87-016-444-080 

IB 

C-CAP,TN 47-10 M 

S 

HS-JXM2000 


0 

AF 

DD 

CONV 

C 

0553 

87-016-444-080 

IB 

C-CAP,TN 47-10 M 

YRSSF 

HS-JXM2000 

s 

AF 

DD 

CONV 

D 

0551 

87-001-553-080 

OE 

C-DIODE,1SS322 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

AF 

DD 

CONV 

D 

0551 

87-001-553-080 

OE 

C-DIODE,1SS322 

S 

HS-JXM2000 

s 

AF 

DD 

CONV 

D 

0551 

87-001-553-080 

OE 

C-DIODE,1SS322 

YRSSF 

HS-JXM2000 

s 

AF 

DD 

CONV 

IC 

0551 

87-A20-603-140 

1C 

C-IC,RN5RK241A 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

AF 

DD 

CONV 

IC 

0551 

87-A20-603-140 

1C 

C-IC,RN5RK241A 

S 

HS-JXM2000 

s 

AF 

DD 

CONV 

IC 

0551 

87-A20-603-140 

1C 

C-IC,RN5RK241A 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

L 

0551 

87-A50-174-080 

IB 

C-COIL, 82UH 7004-2 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

L 

0551 

87-A50-174-080 

IB 

C-COIL, 82UH 7004-2 

S 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

L 

0551 

87-A50-174-080 

IB 

C-COIL, 82UH 7004-2 

YRSSF 

HS-JXM2000 


0 

AF 

DD 

CONV 

L 

0552 

87-A50-012-080 

OE 

C-COIL, 

lOOUH LQH3C 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

L 

0552 

87-A50-012-080 

OE 

C-COIL, 

lOOUH LQH3C 

S 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

L 

0552 

87-A50-012-080 

OE 

C-COIL, 

lOOUH LQH3C 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

L 

0553 

87-A50-010-080 

OE 

C-COIL, 

22UH LQH3C 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

L 

0553 

87-A50-010-080 

OE 

C-COIL, 

22UH LQH3C 

S 

HS-JXM2000 

0 

AF 

DD 

CONV 

L 

0553 

87-A50-010-080 

OE 

C-COIL, 

22UH LQH3C 

YRSSF 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

R 

0551 

88-104-109-080 

OE 

C-RES,V 

1-1/16W J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

R 

0551 

88-104-109-080 

OE 

C-RES,V 

1-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

AF 

DD 

CONV 

R 

0551 

88-104-109-080 

OE 

C-RES,V 

1-1/16W J 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS OSC 

C 

0601 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 K B 

ARISE 

HS-JXM2000 


0 

BIAS 

OSC 

c 

0601 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K B 

s 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0601 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K B 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0602 

87-012-282-080 

OE 

C-CAP,U 4700P-50 K B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0602 

87-012-282-080 

OE 

C-CAP,U 4700P-50 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0602 

87-012-282-080 

OE 

C-CAP,U 4700P-50 K B 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0603 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0603 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0603 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K B 

YRSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0604 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0604 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

S 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0604 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0605 

87-012-278-080 

OE 

C-CAP,U 

2200P-50 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0605 

87-012-278-080 

OE 

C-CAP,U 

2200P-50 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0605 

87-012-278-080 

OE 

C-CAP,U 

2200P-50 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0606 

87-012-267-080 

OE 

C-CAP,U 

270P-50 K B GRM 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0606 

87-012-267-080 

OE 

C-CAP,U 

270P-50 K B GRM 

S 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0606 

87-012-267-080 

OE 

C-CAP,U 

270P-50 K B GRM 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0607 

87-012-267-080 

OE 

C-CAP,U 

270P-50 K B GRM 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0607 

87-012-267-080 

OE 

C-CAP,U 

270P-50 K B GRM 

S 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0607 

87-012-267-080 

OE 

C-CAP,U 

270P-50 K B GRM 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

BIAS 

OSC 

c 

0608 

87-012-270-080 

OE 

C-CAP,U 470P-50 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0608 

87-012-270-080 

OE 

C-CAP,U 470P-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0608 

87-012-270-080 

OE 

C-CAP,U 470P-50 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0609 

87-012-270-080 

OE 

C-CAP,U 470P-50 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0609 

87-012-270-080 

OE 

C-CAP,U 470P-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

c 

0609 

87-012-270-080 

OE 

C-CAP,U 470P-50 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

L 

0601 

8A-HJ2-605-080 

IB 

C-COIL,OSC BIAS 



AHISF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

L 

0601 

8A-HJ2-605-080 

IB 

C-COIL,OSC BIAS 



S 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

L 

0601 

8A-HJ2-605-080 

IB 

C-COIL,OSC BIAS 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

L 

0602 

87-A50-012-080 

OE 

C-COIL, lOOUH LQH3C 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

BIAS 

OSC 

L 

0602 

87-A50-012-080 

OE 

C-COIL, lOOUH 

LQH3C 

s 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

L 

0602 

87-A50-012-080 

OE 

C-COIL, lOOUH 

LQH3C 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

BIAS 

OSC 

Q 

0601 

89-413-284-080 

OE 

C-TR,2SD1328T 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

BIAS 

OSC 

Q 

0601 

89-413-284-080 

OE 

C-TR,2SD1328T 


S 

HS-JXM2000 

s 

BIAS 

OSC 

Q 

0601 

89-413-284-080 

OE 

C-TR,2SD1328T 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

BIAS 

OSC 

Q 

0602 

87-026-596-080 

OE 

C-TR,UMH9 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

BIAS 

OSC 

Q 

0602 

87-026-596-080 

OE 

C-TR,UMH9 


S 

HS-JXM2000 

s 

BIAS 

OSC 

Q 

0602 

87-026-596-080 

OE 

C-TR,UMH9 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

BIAS 

OSC 

Q 

0603 

87-026-596-080 

OE 

C-TR,UMH9 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

BIAS 

OSC 

Q 

0603 

87-026-596-080 

OE 

C-TR,UMH9 


S 

HS-JXM2000 


s 

BIAS 

OSC 

Q 

0603 

87-026-596-080 

OE 

C-TR,UMH9 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

BIAS 

OSC 

R 

0601 

88-108-229-080 

OE 

C-RES,U 

2.2-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

BIAS 

OSC 

R 

0601 

88-108-229-080 

OE 

C-RES,U 

2.2-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

BIAS 

OSC 

R 

0601 

88-108-229-080 

OE 

C-RES,U 

2.2-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

BIAS 

OSC 

R 

0602 

88-108-332-080 

OE 

C-RES,U 

3.3K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

BIAS 

OSC 

R 

0602 

88-108-332-080 

OE 

C-RES,U 

3.3K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

BIAS 

OSC 

R 

0602 

88-108-332-080 

OE 

C-RES,U 

3.3K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

S 

0601 

87-A90-419-080 

OE 

C-SW,SL 

1-1-3 SS-350-B13B-C-T 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

S 

0601 

87-A90-419-080 

OE 

C-SW,SL 

1-1-3 SS-350-B13B-C-T 

S 

HS-JXM2000 

0 

BIAS 

OSC 

S 

0601 

87-A90-419-080 

OE 

C-SW,SL 

1-1-3 SS-350-B13B-C-T 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

CABITY 

8A-HJ2-001-010 

2A 

LID,CASS ASSY 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

CABITY 

8A-HJ2-001-010 

2A 

LID,CASS ASSY 

S 

HS-JXM2000 

0 

CABITY 

8A-HJ2-001-010 

2A 

LID,CASS ASSY 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

CABITY 

8A-HJ2-002-010 

— 

LID,CASS 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

CABITY 

8A-HJ2-002-010 

— 

LID,CASS 

S 

HS-JXM2000 

X 

CABITY 

8A-HJ2-002-010 

— 

LID,CASS 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

CABITY 

8A-HJ2-003-010 

— 

WINDOW,CASS 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

CABITY 

8A-HJ2-003-010 

— 

WINDOW,CASS 

S 

HS-JXM2000 

0 

CABITY 

8A-HJ2-003-010 

— 

WINDOW,CASS 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

CABITY 

8A-HJ2-004-010 

2M 

CABI,REAR M2K 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 CABITY 

8A-HJ2-004-010 

2M CABI,REAR M2K 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-005-010 

— FRAME,CENTER 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-005-010 

— FRAME,CENTER 

S 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-005-010 

— FRAME,CENTER 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-006-010 

— FRAME, R 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-006-010 

— FRAME, R 

S 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-006-010 

— FRAME, R 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-007-010 

— FRAME,L 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-007-010 

— FRAME,L 

S 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-007-010 

— FRAME,L 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 CABITY 

8A-HJ2-008-010 

— LID,BAT 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-008-010 

— LID,BAT 

S 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-008-010 

— LID,BAT 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-009-010 

— PANEL,CONT 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-009-010 

— PANEL,CONT 

S 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-009-010 

— PANEL,CONT 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-010-010 

— WINDOW, LCD 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-010-010 

— WINDOW, LCD 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-021-010 

2M CABI,REAR 990 

S 

HS-JXM2000 

0 CABITY 

8A-HJ2-023-010 

— WINDOW,LCD 20 

S 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

CABITY 



8A-HJ2-201-010 

— 

STOPPER, 

OPEN 



AHISF 

HS-JXM2000 

X 

CABITY 



8A-HJ2-201-010 

— 

STOPPER, 

OPEN 



S 

HS-JXM2000 

X 

CABITY 



8A-HJ2-201-010 

— 

STOPPER, 

OPEN 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0301 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0301 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0301 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0302 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0302 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0302 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0303 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U 

lOOOP 


50 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

DOLBY 

C 

0303 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 K B 

s 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0303 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0304 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0304 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

S 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0304 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0305 

87-A10-827-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-6.3 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0305 

87-A10-827-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-6.3 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0305 

87-A10-827-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-6.3 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0306 

87-A10-827-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-6.3 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

C 

0306 

87-A10-827-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-6.3 K B 

S 

HS-JXM2000 


0 

DOLBY 

c 

0306 

87-A10-827-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-6.3 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0307 

87-A11-058-080 

OE 

C-CAP,U 0.22-10 

K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0307 

87-A11-058-080 

OE 

C-CAP,U 0.22-10 

K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0307 

87-A11-058-080 

OE 

C-CAP,U 0.22-10 

K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0308 

87-A11-058-080 

OE 

C-CAP,U 0.22-10 

K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0308 

87-A11-058-080 

OE 

C-CAP,U 0.22-10 

K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0308 

87-A11-058-080 

OE 

C-CAP,U 0.22-10 

K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0309 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 10-4 M 

125 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0309 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 10-4 M 

125 

S 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

c 

0309 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 10-4 M 

125 

YHSSF 

HS-JXM2000 


s 

DOLBY 

IC 

0301 

87-A20-818-040 

ID 

C-IC,NJM2185AV 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

DOLBY 

IC 

0301 

87-A20-818-040 

ID 

C-IC,NJM2185AV 

S 

HS-JXM2000 

s 

DOLBY 

IC 

0301 

87-A20-818-040 

ID 

C-IC,NJM2185AV 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

DOLBY 

Q 

0301 

87-026-429-080 

OE 

C-TR,RN2311 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

DOLBY 

Q 

0301 

87-026-429-080 

OE 

C-TR,RN2311 

S 

HS-JXM2000 

s 

DOLBY 

Q 

0301 

87-026-429-080 

OE 

C-TR,RN2311 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

R 

0301 

87-022-252-080 

OE 

C-RES,U 36K-1/16W F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

R 

0301 

87-022-252-080 

OE 

C-RES,U 36K-1/16W F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DOLBY 

R 

0301 

87-022-252-080 

OE 

C-RES,U 36K-1/16W F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0951 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 0.1-16 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

DTS 

C 

0951 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0951 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0952 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0952 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0952 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0953 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0953 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0953 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0954 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 

0.22-16 

. Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0954 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 

0.22-16 

. Z F 

S 

HS-JXM2000 


0 

DTS 

C 

0954 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 

0.22-16 

; z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0955 

87-A10-535-080 

OE 

C-CAP,V 

22P-50 

j 

CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0955 

87-A10-535-080 

OE 

C-CAP,V 

22P-50 

j 

CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0955 

87-A10-535-080 

OE 

C-CAP,V 

22P-50 

j 

CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0956 

87-A10-534-080 

OE 

C-CAP,V 

18P-50 

J 

CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0956 

87-A10-534-080 

OE 

C-CAP,V 

18P-50 

J 

CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0956 

87-A10-534-080 

OE 

C-CAP,V 

18P-50 

J 

CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0957 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0957 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0957 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

DTS 

C 

0958 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0958 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0958 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0959 

87-016-296-080 

lA 

C-CAP,TN 22-4 M 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0959 

87-016-296-080 

lA 

C-CAP,TN 22-4 M 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0959 

87-016-296-080 

lA 

C-CAP,TN 22-4 M 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0960 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 0.1-16 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0960 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 0.1-16 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0960 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 0.1-16 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0962 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K B 

S 

HS-JXM2000 


- 3 - 



PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 


SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

DTS 

C 

0963 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

C 

0969 

87-012-199-080 

OE 

C-CAP,U 220P-50 J 

CH 

s 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

c 

0970 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

c 

0970 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 


S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

c 

0970 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0951 

87-A21-675-030 

2M 

C-IC,TC9327AF-506 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0951 

87-A21-675-030 

2M 

C-IC,TC9327AF-506 


S 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0951 

87-A21-675-030 

2M 

C-IC,TC9327AF-506 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0952 

87-A20-755-080 

IB 

C-IC,AK93C45AF 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0952 

87-A20-755-080 

IB 

C-IC,AK93C45AF 


S 

HS-JXM2000 


s 

DTS 

IC 

0952 

87-A20-755-080 

IB 

C-IC,AK93C45AF 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0953 

87-A20-757-040 

lA 

C-IC,S-80815ANNP-EDC-T2 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0953 

87-A20-757-040 

lA 

C-IC,S-80815ANNP-EDC-T2 

S 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0953 

87-A20-757-040 

lA 

C-IC,S-80815ANNP-EDC-T2 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0954 

87-A20-902-040 

lA 

C-IC,S-80809ANNP-E7Z-T2 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0954 

87-A20-902-040 

lA 

C-IC,S-80809ANNP-E7Z-T2 

S 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0954 

87-A20-902-040 

lA 

C-IC,S-80809ANNP-E7Z-T2 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0955 

87-A20-902-040 

lA 

C-IC,S-80809ANNP-E7Z-T2 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0955 

87-A20-902-040 

lA 

C-IC,S-80809ANNP-E7Z-T2 

S 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

IC 

0955 

87-A20-902-040 

lA 

C-IC,S-80809ANNP-E7Z-T2 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

DTS 

LCD0951 

8A-HJ2-606-010 

1C 

LCD,AIW4223 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

LCD0951 

8A-HJ2-606-010 

1C 

LCD,AIW4223 


S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

LCD0951 

8A-HJ2-606-010 

1C 

LCD,AIW4223 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

Q 

0951 

87-026-467-080 

OE 

C-TR,HNICOIFGR 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

Q 

0951 

87-026-467-080 

OE 

C-TR,HNICOIFGR 


S 

HS-JXM2000 

s 

DTS 

Q 

0951 

87-026-467-080 

OE 

C-TR,HNICOIFGR 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0951 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 100K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0951 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 100K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0951 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 100K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0952 

88-104-223-080 

OE 

C-RES,V 22K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

DTS 

R 

0952 

88-104-223-080 

OE 

C-RES,V 

22K-1/16W J 

s 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0952 

88-104-223-080 

OE 

C-RES,V 

22K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0953 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0953 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0953 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0954 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 

1M-1/16W J 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0954 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 

1M-1/16W J 


S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0954 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 

1M-1/16W J 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0955 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0955 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 


X 

DTS 

R 

0955 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 100K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0956 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 1M-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0956 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 1M-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0956 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 1M-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0957 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0957 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0957 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0958 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 10K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0958 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 10K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0958 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 10K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

DTS 

R 

0959 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0959 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0959 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0960 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0960 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0960 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0961 

88-104-683-080 

OE 

C-RES,V 

68K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0961 

88-104-683-080 

OE 

C-RES,V 

68K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0961 

88-104-683-080 

OE 

C-RES,V 

68K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0962 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

DTS 

R 

0962 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W 

J 

s 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0962 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0963 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0963 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0963 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0964 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0964 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0964 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0965 

88-108-152-080 

OE 

C-RES,U 

1.5K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0965 

88-108-152-080 

OE 

C-RES,U 

1.5K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 


- 4 - 



PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 


SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

DTS 

R 

0965 

88-108-152-080 

OE 

C-RES,U 

1.5K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0966 

88-108-152-080 

OE 

C-RES,U 

1.5K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0966 

88-108-152-080 

OE 

C-RES,U 

1.5K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0966 

88-108-152-080 

OE 

C-RES,U 

1.5K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0967 

88-108-182-080 

OE 

C-RES,U 

1.8K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0967 

88-108-182-080 

OE 

C-RES,U 

1.8K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0967 

88-108-182-080 

OE 

C-RES,U 

1.8K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0968 

88-108-222-080 

OE 

C-RES,U 

2.2K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0968 

88-108-222-080 

OE 

C-RES,U 

2.2K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0968 

88-108-222-080 

OE 

C-RES,U 

2.2K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

DTS 

R 

0969 

88-108-332-080 

OE 

C-RES,U 

3.3K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0969 

88-108-332-080 

OE 

C-RES,U 

3.3K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0969 

88-108-332-080 

OE 

C-RES,U 

3.3K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

R 

0970 

87-022-237-080 

OE 

C-RES,U 

8.2K-1/16W 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

R 

0970 

87-022-237-080 

OE 

C-RES,U 

8.2K-1/16W 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

R 

0970 

87-022-237-080 

OE 

C-RES,U 

8.2K-1/16W 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

R 

0971 

87-022-292-080 

OE 

C-RES,U 

330K-1/16W 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

R 

0971 

87-022-292-080 

OE 

C-RES,U 

330K-1/16W 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

R 

0971 

87-022-292-080 

OE 

C-RES,U 

330K-1/16W 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0972 

88-108-824-080 

OE 

C-RES,U 

820K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

DTS 

R 

0972 

88-108-824-080 

OE 

C-RES,U 

820K-1/16W 

J 

s 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0972 

88-108-824-080 

OE 

C-RES,U 

820K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0973 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0973 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0973 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0974 

88-104-824-080 

OE 

C-RES,V 

820K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0974 

88-104-824-080 

OE 

C-RES,V 

820K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0974 

88-104-824-080 

OE 

C-RES,V 

820K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0976 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0976 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

DTS 

R 

0977 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

s 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0978 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0978 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0978 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0980 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 

1M-1/16W J 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0980 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 

1M-1/16W J 


S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0980 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 

1M-1/16W J 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0981 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0981 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0981 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

DTS 

R 

0982 

87-022-237-080 

OE 

C-RES,U 

8.2K-1/16W F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

R 

0982 

87-022-237-080 

OE 

C-RES,U 

8.2K-1/16W F 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

R 

0982 

87-022-237-080 

OE 

C-RES,U 

8.2K-1/16W F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0983 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0983 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0983 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0984 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0984 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0984 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0985 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

DTS 

R 

0985 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

s 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0985 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0986 

88-104-434-080 

OE 

C-RES,V 

430K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0986 

88-104-434-080 

OE 

C-RES,V 

430K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0986 

88-104-434-080 

OE 

C-RES,V 

430K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0987 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0987 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0987 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0988 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0988 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 


X 

DTS 

R 

0988 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0989 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0989 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0989 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0990 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0990 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0990 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0991 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0991 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0991 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 


SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

DTS 

R 

0992 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 

1M-1/16W J 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0992 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 

1M-1/16W J 


S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0992 

88-104-105-080 

OE 

C-RES,V 

1M-1/16W J 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0995 

88-104-335-080 

OE 

C-RES,V 

3.3M-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0995 

88-104-335-080 

OE 

C-RES,V 

3.3M-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

DTS 

R 

0995 

88-104-335-080 

OE 

C-RES,V 

3.3M-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0951 

8A-HJ2-608-010 

— 

SW,LEAF 

7ZM-1R1 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0951 

8A-HJ2-608-010 

— 

SW,LEAF 

7ZM-1R1 


S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0951 

8A-HJ2-608-010 

— 

SW,LEAF 

7ZM-1R1 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0952 

8A-HJ2-607-010 

IB 

SW,LEAF 

7ZM-1REC 


AHISF 

HS-JXM2000 


0 

DTS 

S 

0952 

8A-HJ2-607-010 

IB 

SW,LEAF 7ZM-1REC 

s 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0952 

8A-HJ2-607-010 

IB 

SW,LEAF 7ZM-1REC 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0953 

87-036-379-180 

OE 

C-SW,SL 1-1-2 SS-350-A12B-C-T 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0953 

87-036-379-180 

OE 

C-SW,SL 1-1-2 SS-350-A12B-C-T 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0953 

87-036-379-180 

OE 

C-SW,SL 1-1-2 SS-350-A12B-C-T 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0954 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT LS7A2M 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0954 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT LS7A2M 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0954 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT LS7A2M 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0955 

87-A91-758-080 

1C 

C-SW,LVR 1-1-3 SLLB310300 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0955 

87-A91-758-080 

1C 

C-SW,LVR 1-1-3 SLLB310300 

S 

HS-JXM2000 


0 

DTS 

S 

0955 

87-A91-758-080 

1C 

C-SW,LVR ; 

1-1-3 SLLB310300 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0956 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT 

LS7A2M 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0956 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT 

LS7A2M 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0956 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT 

LS7A2M 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0957 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT 

LS7A2M 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0957 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT 

LS7A2M 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0957 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT 

LS7A2M 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0958 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT 

LS7A2M 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0958 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT 

LS7A2M 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0958 

87-A90-665-280 

OE 

C-SW,TACT 

LS7A2M 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

DTS 

S 

0959 

87-036-237-080 

OE 

C-SW,PUSH 

SPVC21005A 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0959 

87-036-237-080 

OE 

C-SW,PUSH 

SPVC21005A 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0959 

87-036-237-080 

OE 

C-SW,PUSH 

SPVC21005A 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0960 

87-036-237-080 

OE 

C-SW,PUSH 

SPVC21005A 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0960 

87-036-237-080 

OE 

C-SW,PUSH 

SPVC21005A 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

S 

0960 

87-036-237-080 

OE 

C-SW,PUSH 

SPVC21005A 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

X 

0951 

87-A70-187-010 

IB 

VIB,XTAL 

75KHZ CFV206 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

X 

0951 

87-A70-187-010 

IB 

VIB,XTAL 

75KHZ CFV206 

S 

HS-JXM2000 

0 

DTS 

X 

0951 

87-A70-187-010 

IB 

VIB,XTAL 

75KHZ CFV206 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT END 

BPF0701 

87-A90-601-010 

OE 

FLTR,BPF 

GFWB7 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

FRONT 

END 

BPF0701 

87-A90-601-010 

OE 

FLTR,BPF 

’ GFWB7 



S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

BPF0701 

87-A90-601-010 

OE 

FLTR,BPF 

’ GFWB7 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0701 

87-012-195-080 

OE 

C-CAP,U 

lOOP-50 

J 

CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0701 

87-012-195-080 

OE 

C-CAP,U 

lOOP-50 

J 

CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0701 

87-012-195-080 

OE 

C-CAP,U 

lOOP-50 

J 

CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0702 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0702 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0702 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0703 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0703 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 


0 

FRONT 

END 

C 

0703 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0704 

87-012-268-080 

OE 

C-CAP,U 

330P-50 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0704 

87-012-273-080 

OE 

C-CAP,U 

820P-50 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0704 

87-012-273-080 

OE 

C-CAP,U 

820P-50 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0705 

87-012-191-080 

OE 

C-CAP,U 

68P-50 J CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0705 

87-012-191-080 

OE 

C-CAP,U 

68P-50 J CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0705 

87-012-191-080 

OE 

C-CAP,U 

68P-50 J CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0706 

87-012-268-080 

OE 

C-CAP,U 

330P-50 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0706 

87-012-268-080 

OE 

C-CAP,U 

330P-50 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0706 

87-012-278-080 

OE 

C-CAP,U 

2200P-50 K B 

S 

HS-JXM2000 


0 

FRONT 

END 

C 

0707 

87-012-164-080 

OE 

C-CAP,U 2P-50 C 

CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0707 

87-012-165-080 

OE 

C-CAP,U 3P-50 C 

CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0707 

87-012-165-080 

OE 

C-CAP,U 3P-50 C 

CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0708 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 

K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0708 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 

K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0708 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 

K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0710 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A MCM 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0710 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A MCM 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0710 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A MCM 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0711 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 

K B 

AHISF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 



SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

FRONT 

END 

C 

0711 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0711 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0712 

87-012-163-080 

OE 

C-CAP,U 

1.5P-50 

C 

CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0712 

87-012-165-080 

OE 

C-CAP,U 

3P-50 C 

CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0712 

87-012-165-080 

OE 

C-CAP,U 

3P-50 C 

CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0713 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0713 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0713 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0714 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

c 

0714 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 


0 

FRONT 

END 

C 

0714 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0715 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0715 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0715 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0716 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0716 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0716 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0717 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0717 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0717 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

FRONT 

END 

C 

0720 

87-012-199-080 

OE 

C-CAP,U 220P-50 J CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0720 

87-012-199-080 

OE 

C-CAP,U 220P-50 J CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0720 

87-012-199-080 

OE 

C-CAP,U 220P-50 J CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0721 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0721 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0723 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 0.1-16 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

C 

0723 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 0.1-16 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

D 

0701 

87-A40-655-080 

OE 

C-VARI-CAP,HVU200A 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

D 

0701 

87-A40-655-080 

OE 

C-VARI-CAP,HVU200A 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

D 

0701 

87-A40-655-080 

OE 

C-VARI-CAP,HVU200A 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

FRONT 

END 

D 

0702 

87-A40-655-080 

OE 

C-VARI-CAP,HVU200A 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

D 

0702 

87-A40-655-080 

OE 

C-VARI-CAP,HVU200A 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

D 

0702 

87-A40-655-080 

OE 

C-VARI-CAP,HVU200A 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

IC 

0701 

87-001-815-040 

1C 

C-IC,TA7371AF 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

IC 

0701 

87-001-815-040 

1C 

C-IC,TA7371AF 

S 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

IC 

0701 

87-001-815-040 

1C 

C-IC,TA7371AF 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

L 

0701 

87-A50-511-080 

OE 

C-COIL,82NH G LQN21A 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

L 

0701 

87-A50-511-080 

OE 

C-COIL,82NH G LQN21A 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

L 

0701 

87-A50-511-080 

OE 

C-COIL,82NH G LQN21A 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

L 

0702 

87-A50-583-080 

OE 

C-COIL,S 2.2UH K FCI2012H 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

FRONT 

END 

L 

0702 

87-A50-583-080 

OE 

C-COIL,S 2.2UH 

K FCI2012H 

s 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

L 

0702 

87-A50-583-080 

OE 

C-COIL,S 2.2UH 

K FCI2012H 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

L 

0703 

87-A50-510-080 

OE 

C-COIL,68NH G 

LQN21A 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

L 

0703 

87-A50-510-080 

OE 

C-COIL,68NH G 

LQN21A 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

L 

0703 

87-A50-513-080 

OE 

C-COIL,120NH G 

LQN21A 

S 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0701 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0701 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 


S 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0701 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0702 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0702 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 


S 

HS-JXM2000 


s 

FRONT 

END 

Q 

0702 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0703 

87-A30-502-040 

OE 

C-TR,2SA1745-7 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0703 

87-A30-502-040 

OE 

C-TR,2SA1745-7 


S 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0703 

87-A30-502-040 

OE 

C-TR,2SA1745-7 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0704 

89-115-865-080 

OE 

C-TR,2SA1586G 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0704 

89-115-865-080 

OE 

C-TR,2SA1586G 


S 

HS-JXM2000 

s 

FRONT 

END 

Q 

0704 

89-115-865-080 

OE 

C-TR,2SA1586G 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0701 

88-108-153-080 

OE 

C-RES,U 15K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0701 

88-108-153-080 

OE 

C-RES,U 15K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0701 

88-108-153-080 

OE 

C-RES,U 15K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

FRONT 

END 

R 

0702 

88-108-100-080 

OE 

C-RES,U 

10-1/16W . 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0702 

88-108-100-080 

OE 

C-RES,U 

10-1/16W . 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0702 

88-108-100-080 

OE 

C-RES,U 

10-1/16W . 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0703 

88-108-473-080 

OE 

C-RES,U 

47K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0703 

88-108-473-080 

OE 

C-RES,U 

47K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0703 

88-108-473-080 

OE 

C-RES,U 

47K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0704 

88-108-473-080 

OE 

C-RES,U 

47K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0704 

88-108-473-080 

OE 

C-RES,U 

47K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0704 

88-108-473-080 

OE 

C-RES,U 

47K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0705 

88-108-479-080 

OE 

C-RES,U 

4.7-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

FRONT 

END 

R 

0705 

88-108-479-080 

OE 

C-RES,U 

4.7-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0705 

88-108-479-080 

OE 

C-RES,U 

4.7-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0706 

88-108-222-080 

OE 

C-RES,U 

2.2K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0706 

88-108-222-080 

OE 

C-RES,U 

2.2K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0706 

88-108-222-080 

OE 

C-RES,U 

2.2K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0707 

88-104-473-080 

OE 

C-RES,V 

47K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0707 

88-104-473-080 

OE 

C-RES,V 

47K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0707 

88-104-473-080 

OE 

C-RES,V 

47K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0708 

88-108-471-080 

OE 

C-RES,U 

470-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0708 

88-108-471-080 

OE 

C-RES,U 

470-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 


X 

FRONT 

END 

R 

0708 

88-108-471-080 

OE 

C-RES,U 

470-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0709 

88-104-479-080 

OE 

C-RES,V 

4.7-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0709 

88-104-479-080 

OE 

C-RES,V 

4.7-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0709 

88-104-479-080 

OE 

C-RES,V 

4.7-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0711 

88-104-332-080 

OE 

C-RES,V 

3.3K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0711 

88-104-332-080 

OE 

C-RES,V 

3.3K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0711 

88-104-332-080 

OE 

C-RES,V 

3.3K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0712 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0712 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0712 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

FRONT 

END 

R 

0713 

88-108-101-080 

OE 

C-RES,U 100-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0713 

88-108-101-080 

OE 

C-RES,U 100-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0713 

88-108-101-080 

OE 

C-RES,U 100-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0714 

88-108-222-080 

OE 

C-RES,U 2.2K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0714 

88-108-222-080 

OE 

C-RES,U 2.2K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

FRONT 

END 

R 

0714 

88-108-222-080 

OE 

C-RES,U 2.2K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

TO 

0701 

87-A91-762-080 

lA 

C-TRIMMER,lOP TZVY2Z100A 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

TO 

0701 

87-A91-762-080 

lA 

C-TRIMMER,lOP TZVY2Z100A 

S 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

TO 

0701 

87-A91-762-080 

lA 

C-TRIMMER,lOP TZVY2Z100A 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

FRONT 

END 

TO 

0702 

87-A91-761-080 

lA 

C-TRIMMER,25P TZVY2R250A 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

FRONT END 

TO 

0702 

87-A91-761-080 

lA 

C-TRIMMER,25P TZVY2R250A 

s 

HS-JXM2000 

0 

FRONT END 

TO 

0702 

87-A91-761-080 

lA 

C-TRIMMER,25P TZVY2R250A 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0401 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0401 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0401 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0402 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0402 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0402 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0403 

87-A11-796-080 

OE 

C-CAP,S 

4.7-10 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0403 

87-A11-796-080 

OE 

C-CAP,S 

4.7-10 Z F 

S 

HS-JXM2000 


0 

GOV 

C 

0403 

87-A11-796-080 

OE 

C-CAP,S 

4.7-10 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0404 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0404 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0404 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0405 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0405 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0405 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0406 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0406 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0406 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

GOV 

C 

0407 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0407 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0407 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0408 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0408 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0408 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0409 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0409 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

C 

0409 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

IC 

0401 

87-A20-961-040 

IE 


27 9XV 



AHISF 

HS-JXM2000 


s 

GOV 

IC 

0401 

87-A20-961-040 

IE 

C-IC,MM1279XV 

s 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

IC 

0401 

87-A20-961-040 

IE 

C-IC,MM1279XV 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0401 

87-A30-085-040 

OE 

C-TR,CSA1362GR 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0401 

87-A30-085-040 

OE 

C-TR,CSA1362GR 

S 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0401 

87-A30-085-040 

OE 

C-TR,CSA1362GR 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0402 

87-A30-085-040 

OE 

C-TR,CSA1362GR 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0402 

87-A30-085-040 

OE 

C-TR,CSA1362GR 

S 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0402 

87-A30-085-040 

OE 

C-TR,CSA1362GR 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0403 

87-A30-085-040 

OE 

C-TR,CSA1362GR 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0403 

87-A30-085-040 

OE 

C-TR,CSA1362GR 

S 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 


SUFFIX 

MODEL NAME 

s 

GOV 

Q 

0403 

87-A30-085-040 

OE 

C-TR,CSA1362GR 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0404 

89-342-132-080 

OE 

C-TR,2SC4213B 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0404 

89-342-132-080 

OE 

C-TR,2SC4213B 


S 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0404 

89-342-132-080 

OE 

C-TR,2SC4213B 


YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0405 

89-342-132-080 

OE 

C-TR,2SC4213B 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0405 

89-342-132-080 

OE 

C-TR,2SC4213B 


S 

HS-JXM2000 

s 

GOV 

Q 

0405 

89-342-132-080 

OE 

C-TR,2SC4213B 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0401 

88-108-154-080 

OE 

C-RES,U 150K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0401 

88-108-154-080 

OE 

C-RES,U 150K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0401 

88-108-154-080 

OE 

C-RES,U 150K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

GOV 

R 

0402 

88-104-682-080 

OE 

C-RES,V 

6.8K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0402 

88-104-682-080 

OE 

C-RES,V 

6.8K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0402 

88-104-682-080 

OE 

C-RES,V 

6.8K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0403 

88-108-151-080 

OE 

C-RES,U 

150-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0403 

88-108-151-080 

OE 

C-RES,U 

150-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0403 

88-108-151-080 

OE 

C-RES,U 

150-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0404 

88-108-151-080 

OE 

C-RES,U 

150-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0404 

88-108-151-080 

OE 

C-RES,U 

150-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0404 

88-108-151-080 

OE 

C-RES,U 

150-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0405 

88-108-151-080 

OE 

C-RES,U 

150-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

GOV 

R 

0405 

88-108-151-080 

OE 

C-RES,U 

150-1/16W J 

s 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0405 

88-108-151-080 

OE 

C-RES,U 

150-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0406 

88-108-105-080 

OE 

C-RES,U 

1M-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0406 

88-108-105-080 

OE 

C-RES,U 

1M-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0406 

88-108-105-080 

OE 

C-RES,U 

1M-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0407 

88-108-123-080 

OE 

C-RES,U 

12K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0407 

88-108-123-080 

OE 

C-RES,U 

12K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0407 

88-108-123-080 

OE 

C-RES,U 

12K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0408 

88-108-560-080 

OE 

C-RES,U 

56—1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0408 

88-108-560-080 

OE 

C-RES,U 

56—1/16W J 

S 

HS-JXM2000 


X 

GOV 

R 

0408 

88-108-560-080 

OE 

C-RES,U 

56—1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0410 

88-108-122-080 

OE 

C-RES,U 

1.2K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0410 

88-108-122-080 

OE 

C-RES,U 

1.2K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0410 

88-108-122-080 

OE 

C-RES,U 

1.2K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0411 

88-108-822-080 

OE 

C-RES,U 

8.2K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0411 

88-108-822-080 

OE 

C-RES,U 

8.2K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0411 

88-108-822-080 

OE 

C-RES,U 

8.2K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0412 

88-108-101-080 

OE 

C-RES,U 

100-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0412 

88-108-101-080 

OE 

C-RES,U 

100-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0412 

88-108-101-080 

OE 

C-RES,U 

100-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

GOV 

R 

0413 

88-108-154-080 

OE 

C-RES,U 150K-1/16W J 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0413 

88-108-154-080 

OE 

C-RES,U 150K-1/16W J 


S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0413 

88-108-154-080 

OE 

C-RES,U 150K-1/16W J 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0414 

88-108-154-080 

OE 

C-RES,U 150K-1/16W J 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0414 

88-108-154-080 

OE 

C-RES,U 150K-1/16W J 


S 

HS-JXM2000 

X 

GOV 

R 

0414 

88-108-154-080 

OE 

C-RES,U 150K-1/16W J 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

R 

0415 

87-A00-695-080 

OE 

M-RES,M/F 3.9K-1/8W J 

3000PPM 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

R 

0415 

87-A00-695-080 

OE 

M-RES,M/F 3.9K-1/8W J 

3000PPM 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

R 

0415 

87-A00-695-080 

OE 

M-RES,M/F 3.9K-1/8W J 

3000PPM 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

SFR0401 

87-A91-465-040 

OE 

C-SFR,K 6.8K H RH03AEC 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

GOV 

SFR0401 

87-A91-465-040 

OE 

C-SFR,K 

6.8K H 

RH03AEC 

S 

HS-JXM2000 

0 

GOV 

SFR0401 

87-A91-465-040 

OE 

C-SFR,K 

6.8K H 

RH03AEC 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0801 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0801 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0801 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 

Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0802 

87-A12-348-080 

OE 

C-CAP,U 

560P-25 

J CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0802 

87-A12-348-080 

OE 

C-CAP,U 

560P-25 

J CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0802 

87-A12-348-080 

OE 

C-CAP,U 

560P-25 

J CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0804 

87-A10-531-080 

OE 

C-CAP,V 

lOP-50 

D CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0804 

87-A10-531-080 

OE 

C-CAP,V 

lOP-50 

D CH 

S 

HS-JXM2000 


0 

IF 

MPX 

C 

0804 

87-A10-531-080 

OE 

C-CAP,V 

lOP-50 D CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0805 

87-012-245-080 

OE 

C-CAP,U 

15P-50 J UJ 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0805 

87-012-245-080 

OE 

C-CAP,U 

15P-50 J UJ 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0805 

87-012-245-080 

OE 

C-CAP,U 

15P-50 J UJ 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0806 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 

0.022-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0806 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 

0.022-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0806 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 

0.022-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0807 

87-A10-553-080 

OE 

C-CAP,V 

820P-50 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0807 

87-A10-553-080 

OE 

C-CAP,V 

820P-50 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0807 

87-A10-553-080 

OE 

C-CAP,V 

820P-50 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 


UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 


SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

IF 

MPX 

C 

0808 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0808 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0808 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0809 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A 

MCM 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0809 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A 

MCM 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0809 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A 

MCM 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0810 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP, U 1-10 Z F 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0810 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 


S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0810 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0811 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 10-4 M 125 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

IF 

MPX 

C 

0811 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 10-4 M 125 

s 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0811 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 10-4 M 125 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0812 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V lOOOP-50 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0812 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V lOOOP-50 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0812 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V lOOOP-50 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0813 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0813 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0813 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0.01-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0816 

87-A10-560-080 

OE 

C-CAP,V 8200P-25 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0816 

87-A10-560-080 

OE 

C-CAP,V 8200P-25 K B 

S 

HS-JXM2000 


0 

IF 

MPX 

c 

0816 

87-A10-560-080 

OE 

C-CAP,V 

8200P-25 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0817 

87-A10-560-080 

OE 

C-CAP,V 

8200P-25 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0817 

87-A10-560-080 

OE 

C-CAP,V 

8200P-25 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0817 

87-A10-560-080 

OE 

C-CAP,V 

8200P-25 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0819 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z 

F 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0819 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z 

F 


S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0819 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z 

F 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0820 

87-A10-766-080 

OE 

C-CAP,V 

0.047-10 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0820 

87-A10-766-080 

OE 

C-CAP,V 

0.047-10 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

c 

0820 

87-A10-766-080 

OE 

C-CAP,V 

0.047-10 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

IF 

MPX 

C 

0821 

87-A10-915-080 

OE 

C-CAP,U 

lOOOP-25 

J 

CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0821 

87-A10-915-080 

OE 

C-CAP,U 

lOOOP-25 

J 

CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0821 

87-A10-915-080 

OE 

C-CAP,U 

lOOOP-25 

J 

CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0822 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0822 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0822 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0823 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z 

F 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0823 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z 

F 


S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0823 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z 

F 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0824 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 

0.22-16 ; 

S F 


AHISF 

HS-JXM2000 


0 

IF 

MPX 

C 

0824 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 

0.22-16 Z F 

s 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0824 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 

0.22-16 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0825 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0825 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0825 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0826 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0826 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0826 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0829 

87-A10-558-080 

OE 

C-CAP,V 

4700P-25 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0829 

87-A10-558-080 

OE 

C-CAP,V 

4700P-25 K B 

S 

HS-JXM2000 


0 

IF 

MPX 

C 

0829 

87-A10-558-080 

OE 

C-CAP,V 4700P-25 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0831 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0831 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP, U 1-10 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0831 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0832 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0832 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

C 

0832 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

CF 

0801 

87-A91-321-080 

IB 

C-FLTR,SFECVIO.7 MA-5-A-TC 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

CF 

0801 

87-A91-321-080 

IB 

C-FLTR,SFECVIO.7 MA-5-A-TC 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

CF 

0801 

87-A91-321-080 

IB 

C-FLTR,SFECVIO.7 MA-5-A-TC 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

IF 

MPX 

CF 

0802 

87-A91-321-080 

IB 

C-FLTR,SFECVIO.7 MA-5-A-TC 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

CF 

0802 

87-A91-321-080 

IB 

C-FLTR,SFECVIO.7 MA-5-A-TC 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

CF 

0802 

87-A91-321-080 

IB 

C-FLTR,SFECVIO.7 MA-5-A-TC 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

CF 

0803 

87-A90-456-080 

IB 

C-FLTR,PFWCC 450J3 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

CF 

0803 

87-A90-456-080 

IB 

C-FLTR,PFWCC 450J3 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

CF 

0803 

87-A90-456-080 

IB 

C-FLTR,PFWCC 450J3 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

D 

0801 

87-A40-799-040 

IB 

C-VARI-CAP, KV1610S 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

D 

0801 

87-A40-799-040 

IB 

C-VARI-CAP,KV1610S 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

D 

0801 

87-A40-799-040 

IB 

C-VARI-CAP,KVl61 OS 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

IC 

0801 

87-A20-076-040 

IH 

C-IC,TA2022AFN 

AHISF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 


UNIT NAME 

REF NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

s 

IF 

MPX 

IC 0801 

87-A20-076-040 

IH 

C-IC,TA2022AFN 

S 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

IC 0801 

87-A20-076-040 

IH 

C-IC,TA2022AFN 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

IFT0801 

87-005-788-080 

IB 

C-IFT AM 5M 5CLD 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

IFT0801 

87-005-788-080 

IB 

C-IFT AM 5M 5CLD 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

IFT0801 

87-005-788-080 

IB 

C-IFT AM 5M 5CLD 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

JR 0821 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER, V 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

JR 0821 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER, V 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

JR 0821 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER, V 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

JR 0822 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER, V 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

JR 0822 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER, V 

S 

HS-JXM2000 


X 

IF 

MPX 

JR 

0822 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER,V 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

L 

0801 

88-HR4-614-010 

lA 

BAR-ANT,MW 



AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

L 

0801 

88-HR4-614-010 

lA 

BAR-ANT,MW 



S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

L 

0801 

88-HR4-614-010 

lA 

BAR-ANT,MW 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

L 

0802 

87-A50-363-080 

OE 

C-COIL, lOOUH 

J 

NLV25T 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

L 

0802 

87-A50-363-080 

OE 

C-COIL, lOOUH 

J 

NLV25T 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

L 

0802 

87-A50-363-080 

OE 

C-COIL, lOOUH 

J 

NLV25T 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0801 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 



AHISF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0801 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 



S 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0801 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 



YHSSF 

HS-JXM2000 


s 

IF 

MPX 

Q 

0803 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0803 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 

S 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0803 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0804 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0804 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 

S 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0804 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0805 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0805 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 

S 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0805 

87-A30-503-040 

OE 

C-TR,2SC4649P 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0806 

87-026-535-080 

OE 

C-TR,RN4907 

AHISF 

HS-JXM2000 


s 

IF 

MPX 

Q 

0806 

87-026-535-080 

OE 

C-TR,RN4907 

S 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0806 

87-026-535-080 

OE 

C-TR,RN4907 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0807 

87-A30-504-040 

OE 

C-TR,DTC144TE 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0807 

87-A30-504-040 

OE 

C-TR,DTC144TE 

S 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0807 

87-A30-504-040 

OE 

C-TR,DTC144TE 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0808 

87-A30-504-040 

OE 

C-TR,DTC144TE 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0808 

87-A30-504-040 

OE 

C-TR,DTC144TE 

S 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0808 

87-A30-504-040 

OE 

C-TR,DTC144TE 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0809 

87-A30-181-040 

OE 

C-TR,DTA114TEA 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

IF 

MPX 

Q 

0809 

87-A30-181-040 

OE 

C-TR,DTA114TEA 

S 

HS-JXM2000 


s 

IF 

MPX 

Q 

0809 

87-A30-181-040 

OE 

C-TR,DTA114TEA 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0801 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0801 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 


S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0801 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0802 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0802 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0802 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0803 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0803 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0803 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

IF 

MPX 

R 

0804 

88-104-332-080 

OE 

C-RES,V 

3.3K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0804 

88-104-332-080 

OE 

C-RES,V 

3.3K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0804 

88-104-332-080 

OE 

C-RES,V 

3.3K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0805 

88-104-821-080 

OE 

C-RES,V 

820-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0805 

88-104-821-080 

OE 

C-RES,V 

820-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0805 

88-104-821-080 

OE 

C-RES,V 

820-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0806 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0806 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0806 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0807 

88-104-683-080 

OE 

C-RES,V 

68K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

IF 

MPX 

R 

0807 

88-104-683-080 

OE 

C-RES,V 

68K-1/16W J 

s 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0807 

88-104-683-080 

OE 

C-RES,V 

68K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0808 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0808 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0808 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0809 

88-104-183-080 

OE 

C-RES,V 

18K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0809 

88-104-183-080 

OE 

C-RES,V 

18K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0809 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0810 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0810 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 
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UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 


SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

IF 

MPX 

R 

0810 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0811 

88-104-332-080 

OE 

C-RES,V 

3.3K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0811 

88-104-332-080 

OE 

C-RES,V 

3.3K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0811 

88-104-332-080 

OE 

C-RES,V 

3.3K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0814 

88-104-472-080 

OE 

C-RES,V 

4.7K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0814 

88-104-472-080 

OE 

C-RES,V 

4.7K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0814 

88-104-472-080 

OE 

C-RES,V 

4.7K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0815 

88-104-682-080 

OE 

C-RES,V 

6.8K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0815 

88-104-682-080 

OE 

C-RES,V 

6.8K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0815 

88-104-682-080 

OE 

C-RES,V 

6.8K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

IF 

MPX 

R 

0816 

88-104-223-080 

OE 

C-RES,V 

22K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0816 

88-104-223-080 

OE 

C-RES,V 

22K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0816 

88-104-223-080 

OE 

C-RES,V 

22K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0817 

88-104-273-080 

OE 

C-RES,V 

27K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0817 

88-104-273-080 

OE 

C-RES,V 

27K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0817 

88-104-273-080 

OE 

C-RES,V 

27K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0818 

88-104-472-080 

OE 

C-RES,V 

4.7K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0818 

88-104-472-080 

OE 

C-RES,V 

4.7K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0818 

88-104-472-080 

OE 

C-RES,V 

4.7K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0819 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

IF 

MPX 

R 

0819 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W J 

s 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0819 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0820 

88-104-224-080 

OE 

C-RES,V 

220K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0820 

88-104-224-080 

OE 

C-RES,V 

220K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0820 

88-104-224-080 

OE 

C-RES,V 

220K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0825 

88-104-100-080 

OE 

C-RES,V 

10-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0825 

88-104-100-080 

OE 

C-RES,V 

10-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0825 

88-104-100-080 

OE 

C-RES,V 

10-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0826 

88-104-331-080 

OE 

C-RES,V 

330-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0826 

88-104-331-080 

OE 

C-RES,V 

330-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 


X 

IF 

MPX 

R 

0826 

88-104-331-080 

OE 

C-RES,V 330-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0827 

88-108-473-080 

OE 

C-RES,U 47K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0827 

88-108-473-080 

OE 

C-RES,U 47K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0827 

88-108-473-080 

OE 

C-RES,U 47K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0828 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER, U 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0828 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER, U 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0828 

88-108-220-080 

OE 

C-RES,U 22-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0829 

88-104-820-080 

OE 

C-RES,V 82-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0829 

88-104-820-080 

OE 

C-RES,V 82-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

IF 

MPX 

R 

0829 

88-104-820-080 

OE 

C-RES,V 82-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

IF 

MPX 

SFR0801 

87-A91-466-040 

OE 

C-SFR,K 22K H RH03AEC 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

SFR0801 

87-A91-466-040 

OE 

C-SFR,K 22K H RH03AEC 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

SFR0801 

87-A91-466-040 

OE 

C-SFR,K 22K H RH03AEC 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

TC 

0801 

87-011-189-180 

lA 

C-TRIMMER, CER lOP 4.5X3.2 CTZ 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

TC 

0801 

87-011-189-180 

lA 

C-TRIMMER, CER lOP 4.5X3.2 CTZ 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

TC 

0801 

87-011-189-180 

lA 

C-TRIMMER,CER lOP 4.5X3.2 CTZ 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

X 

0801 

87-A91-441-080 

IB 

C-FLTR,CDACVIO.7 MG50-A-TC 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

X 

0801 

87-A91-441-080 

IB 

C-FLTR,CDACVIO.7 MG50-A-TC 

S 

HS-JXM2000 

0 

IF 

MPX 

X 

0801 

87-A91-441-080 

IB 

C-FLTR,CDACVIO.7 MG50-A-TC 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 



8A-HJ2-011-010 

— 

KEY,CONT 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

KNOB 

8A-HJ2-011-010 

— 

KEY,CONT 

S 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 

8A-HJ2-011-010 

— 

KEY,CONT 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 

8A-HJ2-012-010 

1 

KNOB,SL JOG 

S 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 

8A-HJ2-012-010 

IB 

KNOB,SL JOG 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 

8A-HJ2-012-010 

IB 

KNOB,SL JOG 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 

8A-HJ2-013-010 

1 

KNOB,SL OPEN 

S 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 

8A-HJ2-013-010 

IB 

KNOB,SL OPEN 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 

8A-HJ2-013-010 

IB 

KNOB,SL OPEN 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 

8A-HJ2-014-010 

— 

KNOB,SL HOLD 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

KNOB 

8A-HJ2-014-010 

— 

KNOB,SL HOLD 

S 

HS-JXM2000 


0 KNOB 

8A-HJ2-014-010 

— KNOB,SL HOLD 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 KNOB 

8A-HJ2-015-010 

— KNOB,SL OSC 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 KNOB 

8A-HJ2-015-010 

— KNOB,SL OSC 

S 

HS-JXM2000 

0 KNOB 

8A-HJ2-015-010 

— KNOB,SL OSC 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 KNOB 

8A-HJ2-016-010 

— KNOB,SL REC 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 KNOB 

8A-HJ2-016-010 

— KNOB,SL REC 

S 

HS-JXM2000 

0 KNOB 

8A-HJ2-016-010 

— KNOB,SL REC 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 KNOB 

8A-HJ2-017-010 

— KNOB,LEVER REC 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 KNOB 

8A-HJ2-017-010 

— KNOB,LEVER REC 

S 

HS-JXM2000 

0 KNOB 

8A-HJ2-017-010 

— KNOB,LEVER REC 

YHSSF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF NO. PARTS CODE K NO 

DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

LBL,POP 

8A-HJ2-970-010 

— 

LBL,POP D 

S 

HS-JXM2000 

X 

LBL,POP 

8A-HJ2-971-010 

— 

LBL,POP AHl 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

LBL,POP 

8A-HJ2-971-010 

— 

LBL,POP AHl 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

LBL,POP 

8A-HRL-974-010 

OE 

LBL,POP 20TH CHINA 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

86-HK4-230-010 

OE 

SH,JACK 5P 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

86-HK4-230-010 

OE 

SH,JACK 5P 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

86-HK4-230-010 

OE 

SH,JACK 5P 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

87-HRF-208-010 

OE 

SH,HIMERON 6-15 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

87-HRF-208-010 

OE 

SH,HIMERON 6-15 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

87-HRF-208-010 

OE 

SH,HIMERON 6-15 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

OTHERS 

88-HR4-204-010 

OE 

BOX,SHIELD 

T 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

88-HR4-204-010 

OE 

BOX,SHIELD 

T 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

88-HR4-204-010 

OE 

BOX,SHIELD 

T 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

88-HR4-205-010 

OE 

BOX,SHIELD 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

88-HR4-205-010 

OE 

BOX,SHIELD 

B 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

88-HR4-205-010 

OE 

BOX,SHIELD 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-202-010 

— 

HLDR,LID 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-202-010 

— 

HLDR,LID 


S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-202-010 

— 

HLDR,LID 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-203-010 

OE 

HLDR,BATT 


AHISF 

HS-JXM2000 


0 

OTHERS 

8A-HJ2-203-010 

OE 

HLDR,BATT 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-203-010 

OE 

HLDR,BATT 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-204-010 

OE 

HLDR,MIC 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-204-010 

OE 

HLDR,MIC 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-204-010 

OE 

HLDR,MIC 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-205-010 

OE 

HLDR,DD CON 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-205-010 

OE 

HLDR,DD CON 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-205-010 

OE 

HLDR,DD CON 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-206-010 

OE 

PLATE, HP 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-206-010 

OE 

PLATE,HP 

S 

HS-JXM2000 


0 

OTHERS 

8A-HJ2-206-010 

OE 

PLATE,HP 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-207-010 

OE 

BAT-CONTACT, 

(”) 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-207-010 

OE 

BAT-CONTACT, 

(-) 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-207-010 

OE 

BAT-CONTACT, 

(-) 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-208-010 

OE 

BAT-CONTACT, 

(+) 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-208-010 

OE 

BAT-CONTACT, 

(+) 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-208-010 

OE 

BAT-CONTACT, 

(+) 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-209-010 

OE 

BASE,LOCK 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-209-010 

OE 

BASE,LOCK 


S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-209-010 

OE 

BASE,LOCK 


YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

OTHERS 

8A-HJ2-210-010 

lA 

PLATE,OPEN 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-210-010 

lA 

PLATE,OPEN 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-210-010 

lA 

PLATE,OPEN 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-212-010 

OE 

SPR-P,CASS 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-212-010 

OE 

SPR-P,CASS 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-212-010 

OE 

SPR-P,CASS 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-213-010 

lA 

SHAFT,ASSY 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-213-010 

lA 

SHAFT,ASSY 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-213-010 

lA 

SHAFT,ASSY 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-214-010 

— 

BAT-CONTACT, BOX (-F) 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

OTHERS 

8A-HJ2-214-010 

— 

BAT-CONTACT,BOX 

(+) 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-214-010 

— 

BAT-CONTACT,BOX 

(+) 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-215-010 

— 

SHAFT,BAT 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-215-010 

— 

SHAFT,BAT 


S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-215-010 

— 

SHAFT,BAT 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-216-010 

OE 

BAT-CONTACT,BOX 

(-) 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-216-010 

OE 

BAT-CONTACT,BOX 

(-) 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-216-010 

OE 

BAT-CONTACT,BOX 

(-) 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-217-010 

OE 

SPR-C,REC 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-217-010 

OE 

SPR-C,REC 


S 

HS-JXM2000 


0 

OTHERS 

8A-HJ2-217-010 

OE 

SPR-C,REC 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-219-010 

— 

SH,AD WINDOW 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-219-010 

— 

SH,AD WINDOW 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-219-010 

— 

SH,AD WINDOW 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-220-010 

OE 

SH,AD REAR 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-220-010 

OE 

SH,AD REAR 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-220-010 

OE 

SH,AD REAR 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-221-010 

OE 

HLDR,LCD 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-221-010 

OE 

HLDR,LCD 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-221-010 

OE 

HLDR,LCD 

YHSSF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 


K NO. = Only use Japanese. 







! C 

UNIT NAME 

REF NO. PARTS CODE K NC 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-222-010 

OE 

CONN, RUBBER 

LCD 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-222-010 

OE 

CONN, RUBBER 

LCD 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-222-010 

OE 

CONN, RUBBER 

LCD 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-223-010 

OE 

PLATE,SW REC 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-223-010 

OE 

PLATE,SW REC 


S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-223-010 

OE 

PLATE,SW REC 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-224-010 

OE 

SPR-T,LOCK 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-224-010 

OE 

SPR-T,LOCK 


S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-224-010 

OE 

SPR-T,LOCK 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-229-010 

OE 

PLATE,LOCK J2 


AHISF 

HS-JXM2000 


0 

OTHERS 

8A-HJ2-229-010 

OE 

PLATE,LOCK J2 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8A-HJ2-229-010 

OE 

PLATE,LOCK J2 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-230-010 

— 

SH,14-14-0.05 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-230-010 

— 

SH,14-14-0.05 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HJ2-230-010 

— 

SH,14-14-0.05 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HR4-202-010 

OE 

SH,REAR B 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HR4-202-010 

OE 

SH,REAR B 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HR4-202-010 

OE 

SH,REAR B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HR4-205-010 

— 

SPACER,PWB 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8A-HR4-205-010 

— 

SPACER,PWB 

S 

HS-JXM2000 


X 

OTHERS 

8A-HR4-205-010 

— 

SPACER,PWB 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8Z-HK4-206-110 

1 

HLDR,ARM ASSY 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8Z-HK4-206-110 

IB 

HLDR,ARM ASSY 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8Z-HK4-206-110 

IB 

HLDR,ARM ASSY 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8Z-HK4-207-010 

— 

HLDR,ARM 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8Z-HK4-207-010 

— 

HLDR,ARM 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8Z-HK4-207-010 

— 

HLDR,ARM 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8Z-HK4-208-010 

— 

ARM,LID 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8Z-HK4-208-010 

— 

ARM,LID 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8Z-HK4-208-010 

— 

ARM,LID 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

OTHERS 

8Z-HK4-209-010 

— 

ARM,CHAS 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8Z-HK4-209-010 

— 

ARM,CHAS 

S 

HS-JXM2000 

X 

OTHERS 

8Z-HK4-209-010 

— 

ARM,CHAS 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8Z-HK4-210-010 

lA 

NUT, B-BOX 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8Z-HK4-210-010 

lA 

NUT, B-BOX 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8Z-HK4-210-010 

lA 

NUT, B-BOX 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8Z-HK4-228-010 

OE 

SPR-P,LID 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8Z-HK4-228-010 

OE 

SPR-P,LID 

S 

HS-JXM2000 

0 

OTHERS 

8Z-HK4-228-010 

OE 

SPR-P,LID 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

87-056-833-010 

OE 

BAG,PP 0.03-130-240 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

PACKING 

87-056-833-010 

OE 

BAG,PP 0.03-130-240 

S 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

87-056-833-010 

OE 

BAG,PP 0.03-130-240 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

8A-HJ2-851-010 

2A 

CTN,PRINTED AHISF AIS FIH 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

8A-HJ2-852-010 

IH 

CTN,INNER AHISF AIS FI 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

8A-HJ2-853-010 

IH 

CTN,OUTER AHISF AIS FI 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

8A-HJ2-854-010 

lA 

CTN,PRINTED YHSSF AIS F3H 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

8A-HJ2-855-010 

lA 

CTN,INNER YHSSF AIS F3 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

8A-HJ2-856-010 

ID 

CTN,OUTER YHSSF AIS F3 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

8A-HJ2-857-010 

lA 

CTN,PRINTED S AIS FIH 

S 

HS-JXM2000 

X 

PACKING 

8A-HJ2-859-010 

1 

CTN,OUTER S 

S 

HS-JXM2000 


X 

PACKING 



8A-HJ2-860-010 

— 

PAD, A 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PHOTO 

SEN 

PS 

0501 

87-A91-803-040 

IB 

C-SNSR,5197K-F25 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PHOTO 

SEN 

PS 

0501 

87-A91-803-040 

IB 

C-SNSR,5197K-F25 

S 

HS-JXM2000 

0 

PHOTO 

SEN 

PS 

0501 

87-A91-803-040 

IB 

C-SNSR,5197K-F25 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PHOTO 

SEN 

Q 

0501 

89-341-165-080 

OE 

C-TR,2SC4116GR 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PHOTO 

SEN 

Q 

0501 

89-341-165-080 

OE 

C-TR,2SC4116GR 

S 

HS-JXM2000 

s 

PHOTO 

SEN 

Q 

0501 

89-341-165-080 

OE 

C-TR,2SC4116GR 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PHOTO 

SEN 

Q 

0502 

87-026-418-080 

OE 

C-TR,RN1311 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PHOTO 

SEN 

Q 

0502 

87-026-418-080 

OE 

C-TR,RN1311 

S 

HS-JXM2000 

s 

PHOTO 

SEN 

Q 

0502 

87-026-418-080 

OE 

C-TR,RN1311 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

PHOTO 

SEN 

R 

0501 

88-108-152-080 

OE 

C-RES,U 

1.5K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PHOTO 

SEN 

R 

0501 

88-108-152-080 

OE 

C-RES,U 

1.5K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PHOTO 

SEN 

R 

0501 

88-108-152-080 

OE 

C-RES,U 

1.5K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PHOTO 

SEN 

R 

0502 

88-108-474-080 

OE 

C-RES,U 

470K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PHOTO 

SEN 

R 

0502 

88-108-474-080 

OE 

C-RES,U 

470K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PHOTO 

SEN 

R 

0502 

88-108-474-080 

OE 

C-RES,U 

470K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PHOTO 

SEN 

R 

0503 

88-108-225-080 

OE 

C-RES,U 

2.2M-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PHOTO 

SEN 

R 

0503 

88-108-225-080 

OE 

C-RES,U 

2.2M-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PHOTO 

SEN 

R 

0503 

88-108-225-080 

OE 

C-RES,U 

2.2M-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 




87-B40-154-010 

OE 

LBL,BAR- 

-CODE CU 


S 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF NO. PARTS CODE K NO 

I. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

PLATE 

87-B40-154-010 

OE 

LBL,BAR-CODE 

cu 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 

87-B40-154-010 

OE 

LBL,BAR-CODE 

cu 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 

87-B40-281-010 

OE 

LBL,BAR-CODE 

A 35X8 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 

87-B40-281-010 

OE 

LBL,BAR-CODE 

A 35X8 

S 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 

87-B40-281-010 

OE 

LBL,BAR-CODE 

A 35X8 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 

8A-HJ2-018-010 

OE 

LBL,TUNER 


ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 

8A-HJ2-018-010 

OE 

LBL,TUNER 


YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 

8A-HJ2-019-010 

lA 

SH,CHAS 


ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 

8A-HJ2-019-010 

lA 

SH,CHAS 


YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PLATE 

8A-HJ2-020-010 

OE 

LBL,TUNER D 


S 

HS-JXM2000 


X 

PLATE 




8A-HJ2-022-010 

— 

SR,CHAS 

D 

s 

HS-JXM2000 

0 

POWER 

SUPPLY 

C 

0651 

87-A11-813-080 

OE 

C-CAP,E 

100-4 MVS(4.6MAX) 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

POWER 

SUPPLY 

C 

0651 

87-A11-813-080 

OE 

C-CAP,E 

100-4 MVS(4.6MAX) 

S 

HS-JXM2000 

0 

POWER 

SUPPLY 

C 

0651 

87-A11-813-080 

OE 

C-CAP,E 

100-4 MVS(4.6MAX) 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

POWER 

SUPPLY 

C 

0652 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 Z F 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

POWER 

SUPPLY 

C 

0652 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

POWER 

SUPPLY 

C 

0652 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 Z F 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

POWER 

SUPPLY 

C 

0653 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 Z F 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

POWER 

SUPPLY 

C 

0653 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

POWER 

SUPPLY 

C 

0653 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 Z F 

YHSSE 

HS-JXM2000 


0 

POWER SUPPLY 

L 

0651 

87-003-089-110 

OE 

COIL,47UH FL5R200F 


ARISE 

HS-JXM2000 

0 

POWER SUPPLY 

L 

0651 

87-003-089-110 

OE 

COIL,47UH FL5R200F 


S 

HS-JXM2000 

0 

POWER SUPPLY 

L 

0651 

87-003-089-110 

OE 

COIL,47UH FL5R200F 


YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0101 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0101 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0101 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0102 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0102 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0102 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0103 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0103 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0103 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0104 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0104 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0104 

87-A10-554-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOOP-50 

K 

B 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0105 

87-A10-765-080 

OE 

C-CAP,V 

0.033-10 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0105 

87-A10-765-080 

OE 

C-CAP,V 

0.033-10 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0105 

87-A10-765-080 

OE 

C-CAP,V 

0.033-10 

K 

B 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0106 

87-A10-765-080 

OE 

C-CAP,V 

0.033-10 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0106 

87-A10-765-080 

OE 

C-CAP,V 

0.033-10 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0106 

87-A10-765-080 

OE 

C-CAP,V 0.033-10 K B 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0107 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0107 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0107 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0108 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0108 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0108 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0109 

87-016-114-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 

J 

B GRM 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0109 

87-016-114-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 

J 

B GRM 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0109 

87-016-114-080 

OE 

C-CAP,U 0.01-25 

J 

B GRM 

YHSSE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0110 

87-016-114-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

J 

B 

GRM 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0110 

87-016-114-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

J 

B 

GRM 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0110 

87-016-114-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

J 

B 

GRM 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0111 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 

0.22-16 

z 

E 


ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0111 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 

0.22-16 

z 

E 


S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0111 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 

0.22-16 

z 

E 


YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0112 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 


ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0112 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 


S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0112 

87-012-286-080 

OE 

C-CAP,U 

0.01-25 

K 

B 


YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0113 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 

0.1-16 : 

2 E 


ARISE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0113 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0113 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 Z F 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0114 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0114 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0114 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0115 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0115 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0115 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M 

A 

MCM 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0116 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-10 

Z 

E 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0116 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-10 

Z 

E 

S 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 



SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0116 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0117 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0117 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0117 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0118 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0118 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0118 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0119 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 

4.7-10 



AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0119 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 

4.7-10 



S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0119 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 

4.7-10 



YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0120 

87-A11-062-080 

OE 

C-CAP,S 2 

.2-16 Z 

F 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0120 

87-A11-062-080 

OE 

C-CAP,S 2 

.2-16 Z 

F 


S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0120 

87-A11-062-080 

OE 

C-CAP,S 2 

.2-16 Z 

F 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0121 

87-A10-704-080 

lA 

C-CAP,TN 

100-2.5 

M 

B2 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0121 

87-A10-704-080 

lA 

C-CAP,TN 

100-2.5 

M 

B2 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0121 

87-A10-704-080 

lA 

C-CAP,TN 

100-2.5 

M 

B2 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0122 

87-A10-704-080 

lA 

C-CAP,TN 

100-2.5 

M 

B2 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0122 

87-A10-704-080 

lA 

C-CAP,TN 

100-2.5 

M 

B2 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0122 

87-A10-704-080 

lA 

C-CAP,TN 

100-2.5 

M 

B2 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0123 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 0 

.01-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0123 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

s 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0123 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0124 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0124 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0124 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0125 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0125 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0125 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0126 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0126 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 Z F 

S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0126 

87-A10-565-080 

OE 

C-CAP,V 

0.1-16 : 

2 F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0127 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

Z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0127 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

Z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0127 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

Z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0128 

87-A10-706-080 

OE 

C-CAP,U 

0.33-16 

Z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0128 

87-A10-706-080 

OE 

C-CAP,U 

0.33-16 

Z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0128 

87-A10-706-080 

OE 

C-CAP,U 

0.33-16 

Z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0129 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

Z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0129 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

Z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0129 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 

0.47-10 

Z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0130 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-10 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0130 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-10 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0130 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-10 Z F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0131 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7-10 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0131 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7-10 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0131 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7-10 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0132 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0132 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0132 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0133 

87-A11-062-080 

OE 

C-CAP,S 2.2-16 Z F 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0133 

87-A11-062-080 

OE 

C-CAP,S 

2.2-16 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0133 

87-A11-062-080 

OE 

C-CAP,S 

2.2-16 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0134 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z 

F 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0134 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z 

F 


S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0134 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z 

F 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0135 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z 

F 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0135 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z 

F 


S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0135 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z 

F 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0136 

87-A11-062-080 

OE 

C-CAP,S 

2.2-16 

Z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0136 

87-A11-062-080 

OE 

C-CAP,S 

2.2-16 

Z 

F 

S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0136 

87-A11-062-080 

OE 

C-CAP,S 

2.2-16 Z 

F 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0137 

87-A10-556-080 

OE 

C-CAP,V 

2200P-50 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0137 

87-A10-556-080 

OE 

C-CAP,V 

2200P-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0137 

87-A10-556-080 

OE 

C-CAP,V 

2200P-50 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0138 

87-A10-556-080 

OE 

C-CAP,V 

2200P-50 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0138 

87-A10-556-080 

OE 

C-CAP,V 

2200P-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0138 

87-A10-556-080 

OE 

C-CAP,V 

2200P-50 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0139 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 K 

B 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0139 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 K 

B 


S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0139 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 K 

B 


YHSSF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 


K NO. = Only use Japanese. 

! C UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 


SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0140 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0140 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0140 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0141 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0141 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0141 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 

K 

B 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0142 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0142 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0142 

87-A11-049-080 

OE 

C-CAP,U 

1-6.3 

K 

B 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

c 

0143 

87-016-317-080 

OE 

C-CAP,TN 2.2- 

6.3 M 

ARISE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0143 

87-016-317-080 

OE 

C-CAP,TN 2.2-6.3 M 

s 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0143 

87-016-317-080 

OE 

C-CAP,TN 2.2-6.3 M 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0144 

87-A10-703-080 

lA 

C-CAP,TN 47-2.5 M A 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0144 

87-A10-703-080 

lA 

C-CAP,TN 47-2.5 M A 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0144 

87-A10-703-080 

lA 

C-CAP,TN 47-2.5 M A 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0145 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0145 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0145 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0146 

87-010-787-080 

OE 

C-CAP,U 0.022-25 K B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0146 

87-010-787-080 

OE 

C-CAP,U 0.022-25 K B 

S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

C 

0146 

87-010-787-080 

OE 

C-CAP,U 0.022-25 K B 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

CN 

0101 

87-A61-132-080 

lA 

C-CONN,lOP H FLZ-SMl-TB 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

CN 

0101 

87-A61-132-080 

lA 

C-CONN,lOP H FLZ-SMl-TB 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

CN 

0101 

87-A61-132-080 

lA 

C-CONN,lOP H FLZ-SMl-TB 

YRSSE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

D 

0101 

87-A40-915-040 

OE 

C-ZENER,02DZ5.lY 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

D 

0101 

87-A40-915-040 

OE 

C-ZENER,02DZ5.lY 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

D 

0101 

87-A40-915-040 

OE 

C-ZENER,02DZ5.lY 

YRSSE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

D 

0102 

87-A40-915-040 

OE 

C-ZENER,02DZ5.lY 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

D 

0102 

87-A40-915-040 

OE 

C-ZENER,02DZ5.lY 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

D 

0102 

87-A40-915-040 

OE 

C-ZENER,02DZ5.lY 

YRSSE 

HS-JXM2000 


s 

PRE-MAIN 

AMP 

D 

0103 

87-A40-915-040 

OE 

C-ZENER, 

02DZ5.lY 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

D 

0103 

87-A40-915-040 

OE 

C-ZENER, 

02DZ5.lY 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

D 

0103 

87-A40-915-040 

OE 

C-ZENER, 

02DZ5.lY 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0101 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD 

, BK1608LM252 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0101 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD 

, BK1608LM252 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0101 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD 

, BK1608LM252 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0102 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD 

, BK1608LM252 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0102 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD 

, BK1608LM252 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0102 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD 

, BK1608LM252 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0103 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD 

, BK1608LM252 

ARISE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0103 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

s 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0103 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0104 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0104 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0104 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0105 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0105 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0105 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0106 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0106 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0106 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0107 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0107 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0107 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0108 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0108 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

EB 

0108 

87-A91-763-080 

OE 

C-E-BEAD, 

BK1608LM252 

YRSSE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

IC 

0101 

87-A21-179-040 

IH 

C-IC,TA2123AF 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

IC 

0101 

87-A21-179-040 

IH 

C-IC,TA2123AF 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

IC 

0101 

87-A21-179-040 

IH 

C-IC,TA2123AF 

YRSSE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

J 

0101 

86-HJ2-604-110 

1C 

JACK,DIAS . 5 

ST 

9P 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

J 

0101 

86-HJ2-604-110 

1C 

JACK,DIAS.5 

ST 

9P 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

J 

0101 

86-HJ2-604-110 

1C 

JACK,DIAS.5 

ST 

9P 

YRSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

JR 

0129 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER,V 



ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

JR 

0129 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER,V 



S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

JR 

0129 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER,V 



YRSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

JR 

0130 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER,V 



ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

JR 

0130 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER,V 



S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

JR 

0130 

88-104-000-080 

OE 

C-JUMPER,V 



YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

L 

0101 

87-HJ2-613-010 

OE 

COIL,LOADING3. 

3UH 

ARISE 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

L 

0101 

87-HJ2-613-010 

OE 

COIL,LOADING3.3UH 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

L 

0101 

87-HJ2-613-010 

OE 

COIL,LOADING3.3UH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

Q 

0101 

89-113-625-080 

OE 

C-TR,2SA1362GR 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

Q 

0101 

89-113-625-080 

OE 

C-TR,2SA1362GR 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

Q 

0101 

89-113-625-080 

OE 

C-TR,2SA1362GR 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

Q 

0102 

87-026-418-080 

OE 

C-TR,RN1311 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

Q 

0102 

87-026-418-080 

OE 

C-TR,RN1311 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

Q 

0102 

87-026-418-080 

OE 

C-TR,RN1311 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

Q 

0103 

89-341-165-080 

OE 

C-TR,2SC4116GR 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-MAIN 

AMP 

Q 

0103 

89-341-165-080 

OE 

C-TR,2SC4116GR 

S 

HS-JXM2000 


s 

PRE-MAIN 

AMP 

Q 

0103 

89-341-165-080 

OE 

C-TR,2SC4116GR 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0101 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0101 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0101 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0102 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0102 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0102 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0103 

88-104-182-080 

OE 

C-RES,V 

1.8K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0103 

88-104-182-080 

OE 

C-RES,V 

1.8K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0103 

88-104-182-080 

OE 

C-RES,V 

1.8K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0104 

88-104-182-080 

OE 

C-RES,V 

1.8K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0104 

88-104-182-080 

OE 

C-RES,V 

1.8K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0104 

88-104-182-080 

OE 

C-RES,V 

1.8K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0105 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0105 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0105 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0106 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0106 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0106 

88-104-393-080 

OE 

C-RES,V 

39K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0107 

87-022-292-080 

OE 

C-RES,U 

330K-1/16W F 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0107 

87-022-292-080 

OE 

C-RES,U 

330K-1/16W F 

s 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0107 

87-022-292-080 

OE 

C-RES,U 

330K-1/16W F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0108 

87-022-292-080 

OE 

C-RES,U 

330K-1/16W F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0108 

87-022-292-080 

OE 

C-RES,U 

330K-1/16W F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0108 

87-022-292-080 

OE 

C-RES,U 

330K-1/16W F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0109 

87-022-243-080 

OE 

C-RES,U 

15K-1/16W F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0109 

87-022-243-080 

OE 

C-RES,U 

15K-1/16W F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0109 

87-022-243-080 

OE 

C-RES,U 

15K-1/16W F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0110 

87-022-243-080 

OE 

C-RES,U 

15K-1/16W F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0110 

87-022-243-080 

OE 

C-RES,U 

15K-1/16W F 

S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0110 

87-022-243-080 

OE 

C-RES,U 

15K-1/16W F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0111 

87-022-437-080 

OE 

C-RES,U 

430-1/16W F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0111 

87-022-437-080 

OE 

C-RES,U 

430-1/16W F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0111 

87-022-437-080 

OE 

C-RES,U 

430-1/16W F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0112 

87-022-437-080 

OE 

C-RES,U 

430-1/16W F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0112 

87-022-437-080 

OE 

C-RES,U 

430-1/16W F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0112 

87-022-437-080 

OE 

C-RES,U 

430-1/16W F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0113 

88-104-272-080 

OE 

C-RES,V 

2.7K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0113 

88-104-272-080 

OE 

C-RES,V 

2.7K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0113 

88-104-272-080 

OE 

C-RES,V 

2.7K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 


X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0114 

88-104-272-080 

OE 

C-RES,V 

2.7K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0114 

88-104-272-080 

OE 

C-RES,V 

2.7K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0114 

88-104-272-080 

OE 

C-RES,V 

2.7K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0115 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0115 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0115 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0116 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0116 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0116 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0117 

88-104-333-080 

OE 

C-RES,V 

33K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0117 

88-104-333-080 

OE 

C-RES,V 

33K-1/16W J 

s 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0117 

88-104-333-080 

OE 

C-RES,V 

33K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0118 

88-104-333-080 

OE 

C-RES,V 

33K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0118 

88-104-333-080 

OE 

C-RES,V 

33K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0118 

88-104-333-080 

OE 

C-RES,V 

33K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0119 

88-104-564-080 

OE 

C-RES,V 

560K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0119 

88-104-564-080 

OE 

C-RES,V 

560K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0119 

88-104-564-080 

OE 

C-RES,V 

560K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0120 

88-104-182-080 

OE 

C-RES,V 

1.8K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0120 

88-104-182-080 

OE 

C-RES,V 

1.8K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


! C UNIT NAME REF NO. PARTS CODE K NO. DESCRIPTION SUFFIX MODEL NAME 

X PRE-MAIN AMP R 0120 88-104-182-080 OE C-RES,V 1.8K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0121 88-104-103-080 OE C-RES,V 10K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0121 88-104-103-080 OE C-RES,V 10K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0121 88-104-103-080 OE C-RES,V 10K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0122 88-104-153-080 OE C-RES,V 15K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0122 88-104-153-080 OE C-RES,V 15K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0122 88-104-153-080 OE C-RES,V 15K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0123 88-104-229-080 OE C-RES,V 2.2-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0123 88-104-229-080 OE C-RES,V 2.2-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0123 88-104-229-080 OE C-RES,V 2.2-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 


X PRE-MAIN AMP R 0124 88-104-229-080 OE C-RES,V 2.2-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0124 88-104-229-080 OE C-RES,V 2.2-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0124 88-104-229-080 OE C-RES,V 2.2-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0125 88-104-472-080 OE C-RES,V 4.7K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0125 88-104-472-080 OE C-RES,V 4.7K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0125 88-104-472-080 OE C-RES,V 4.7K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0126 88-104-472-080 OE C-RES,V 4.7K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0126 88-104-472-080 OE C-RES,V 4.7K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0126 88-104-472-080 OE C-RES,V 4.7K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0127 88-104-229-080 OE C-RES,V 2.2-1/16W J AHISF HS-JXM2000 


X PRE-MAIN AMP R 0127 88-104-229-080 OE C-RES,V 2.2-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0127 88-104-229-080 OE C-RES,V 2.2-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0128 88-104-332-080 OE C-RES,V 3.3K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0128 88-104-332-080 OE C-RES,V 3.3K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0128 88-104-332-080 OE C-RES,V 3.3K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0131 88-104-333-080 OE C-RES,V 33K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0131 88-104-333-080 OE C-RES,V 33K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0131 88-104-333-080 OE C-RES,V 33K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0132 88-104-333-080 OE C-RES,V 33K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0132 88-104-333-080 OE C-RES,V 33K-1/16W J S HS-JXM2000 


X PRE-MAIN AMP R 0132 88-104-333-080 OE C-RES,V 33K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0133 88-104-222-080 OE C-RES,V 2.2K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0133 88-104-222-080 OE C-RES,V 2.2K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0133 88-104-222-080 OE C-RES,V 2.2K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0134 88-104-104-080 OE C-RES,V 100K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0134 88-104-104-080 OE C-RES,V 100K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0134 88-104-104-080 OE C-RES,V 100K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0135 88-104-222-080 OE C-RES,V 2.2K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0135 88-104-222-080 OE C-RES,V 2.2K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0135 88-104-222-080 OE C-RES,V 2.2K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 


X PRE-MAIN AMP R 0136 88-104-222-080 OE C-RES,V 2.2K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0136 88-104-222-080 OE C-RES,V 2.2K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0136 88-104-222-080 OE C-RES,V 2.2K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0137 88-104-224-080 OE C-RES,V 220K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0137 88-104-224-080 OE C-RES,V 220K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0137 88-104-224-080 OE C-RES,V 220K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0139 88-104-183-080 OE C-RES,V 18K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0139 88-104-183-080 OE C-RES,V 18K-1/16W J S HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0139 88-104-183-080 OE C-RES,V 18K-1/16W J YHSSF HS-JXM2000 
X PRE-MAIN AMP R 0140 88-104-333-080 OE C-RES,V 33K-1/16W J AHISF HS-JXM2000 


X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 


0140 88-104-333-080 OE 
0140 88-104-333-080 OE 
0141 88-104-333-080 OE 
0141 88-104-333-080 OE 
0141 88-104-333-080 OE 
0142 88-104-333-080 OE 
0142 88-104-333-080 OE 
0142 88-104-333-080 OE 
0143 88-104-333-080 OE 
0143 88-104-333-080 OE 


C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 


S 

HS-JXM2000 

YHSSF 

HS-JXM2000 

AHISF 

HS-JXM2000 

S 

HS-JXM2000 

YHSSF 

HS-JXM2000 

AHISF 

HS-JXM2000 

S 

HS-JXM2000 

YHSSF 

HS-JXM2000 

AHISF 

HS-JXM2000 

S 

HS-JXM2000 


X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 


0143 88-104-333-080 OE 
0144 88-104-333-080 OE 
0144 88-104-333-080 OE 
0144 88-104-333-080 OE 
0145 88-104-224-080 OE 
0145 88-104-224-080 OE 
0145 88-104-224-080 OE 
0147 88-104-229-080 OE 
0147 88-104-229-080 OE 
0147 88-104-229-080 OE 


C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 33K-1/16W J 
C-RES,V 220K-1/16W J 
C-RES,V 220K-1/16W J 
C-RES,V 220K-1/16W J 
C-RES,V 2.2-1/16W J 
C-RES,V 2.2-1/16W J 
C-RES,V 2.2-1/16W J 


YHSSF 

HS-JXM2000 

AHISF 

HS-JXM2000 

S 

HS-JXM2000 

YHSSF 

HS-JXM2000 

AHISF 

HS-JXM2000 

S 

HS-JXM2000 

YHSSF 

HS-JXM2000 

AHISF 

HS-JXM2000 

S 

HS-JXM2000 

YHSSF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NC 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0148 

88-104-229-080 

OE 

C-RES,V 

2.2-1/16W J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0148 

88-104-229-080 

OE 

C-RES,V 

2.2-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0148 

88-104-229-080 

OE 

C-RES,V 

2.2-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0149 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0149 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0149 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W J 

YRSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0150 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0150 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-MAIN 

AMP 

R 

0150 

88-108-102-080 

OE 

C-RES,U 

1K-1/16W J 

YRSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN 

AMP 

VR 

0101 

87-A91-757-010 

OE 

VR,RTRY 

20KAX2 V RK10J12E0 

ARISE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-MAIN AMP 

VR 

0101 

87-A91-757-010 

OE 

VR,RTRY 20KAX2 V RK10J12E0 

s 

HS-JXM2000 

0 

PRE-MAIN AMP 

VR 

0101 

87-A91-757-010 

OE 

VR,RTRY 2 

0KAX2 V RK10J12E0 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0201 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 

1-16 M A F93 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0201 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 

1-16 M A F93 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0201 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 

1-16 M A F93 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0202 

87-015-923-080 

OE 

C-CAP,TN 

0.22-35 M ECS 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0202 

87-015-923-080 

OE 

C-CAP,TN 

0.22-35 M ECS 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0202 

87-015-923-080 

OE 

C-CAP,TN 

0.22-35 M ECS 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0203 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 

1-16 M A F93 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0203 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 

1-16 M A F93 

S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0203 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 

1-16 M 

A F93 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0204 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 

10-4 M 

125 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0204 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 

10-4 M 

125 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0204 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 

10-4 M 

125 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0205 

87-A10-543-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOP-50 

J CH 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0205 

87-A10-543-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOP-50 

J CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0205 

87-A10-543-080 

OE 

C-CAP,V 

lOOP-50 

J CH 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0206 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 

22-4 M 

A MCM 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0206 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 

22-4 M 

A MCM 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0206 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 

22-4 M 

A MCM 

YHSSE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0207 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 

Z E 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0207 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 

Z E 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0207 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 

Z E 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0208 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 

Z E 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0208 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 

Z E 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0208 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 

Z E 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0209 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7- 

-10 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0209 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7- 

-10 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0209 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7- 

-10 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0210 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7- 

-10 

ARISE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0210 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7-10 



S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0210 

87-016-562-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7-10 



YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0211 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0211 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0211 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 

K 

B 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0212 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 

K 

B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0212 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0212 

87-012-274-080 

OE 

C-CAP,U lOOOP-50 

K 

B 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0213 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 1-16 M A F93 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0213 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 1-16 M A F93 

S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0213 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 1-16 M A F93 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0214 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 1-16 M A F93 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0214 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 1-16 M A F93 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0214 

87-A11-157-080 

OE 

C-CAP,TN 1-16 M A F93 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0215 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 0.022-16 K B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0215 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 0.022-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0215 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 0.022-16 K B 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0216 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 0.022-16 K B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0216 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 0.022-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0216 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 0.022-16 K B 

YHSSE 

HS-JXM2000 


0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0217 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0217 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0217 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0218 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0218 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0218 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0219 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 10-4 M 125 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0219 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 10-4 M 125 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0219 

87-010-746-080 

lA 

C-CAP,TN 10-4 M 125 

YHSSE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0220 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

ARISE 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT 

NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0220 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0220 

87-A10-952-080 

OE 

C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0221 

87-016-286-080 

OE 

C-CAP,TN 2.2-6.3 M 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0221 

87-016-286-080 

OE 

C-CAP,TN 2.2-6.3 M 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0221 

87-016-286-080 

OE 

C-CAP,TN 2.2-6.3 M 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0222 

87-A11-282-080 

OE 

C-CAP,S 1-16 K B 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0222 

87-A11-282-080 

OE 

C-CAP,S 1-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0222 

87-A11-282-080 

OE 

C-CAP,S 1-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0223 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

ARISE 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0223 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 Z F 

S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0223 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0224 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0224 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0224 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0225 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0225 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0225 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0226 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0226 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0226 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0227 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0227 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0227 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0228 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0228 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0228 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0229 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0229 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0229 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

c 

0230 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0230 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0230 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0231 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0231 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0231 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0232 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0232 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0232 

87-A10-758-080 

OE 

C-CAP,V 

3300P-50 

K 

B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0233 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0233 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 Z F 



S 

HS-JXM2000 


0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0233 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0234 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0234 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0234 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0235 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0235 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0235 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0236 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0236 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

C 

0236 

87-A10-262-080 

OE 

C-CAP,U 

1-10 

z 

F 

YHSSF 

HS-JXM2000 


s 

PRE-REC 

AMP 

IC 

0201 

87-A21-651-030 

IH 

C-IC,LA3235W 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

IC 

0201 

87-A21-651-030 

IH 

C-IC,LA3235W 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

IC 

0201 

87-A21-651-030 

IH 

C-IC,LA3235W 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

J 

0201 

87-A60-272-010 

lA 

JACK, 3.5 ST 4P 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

J 

0201 

87-A60-272-010 

lA 

JACK,3.5 ST 4P 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRE-REC 

AMP 

J 

0201 

87-A60-272-010 

lA 

JACK, 3.5 ST 4P 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0201 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0201 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0201 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0202 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0202 

88-108-000-080 

OE 

c- JUMPER,U 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0202 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0227 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0227 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0227 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0228 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0228 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

JR 

0228 

88-108-000-080 

OE 

C-JUMPER,U 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0201 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0201 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

S 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT 

NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0201 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0202 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0202 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0202 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0203 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0203 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0203 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0204 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

ARISE 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0204 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0204 

87-A30-499-040 

lA 

C-FET,2SK2009 

YHSSF 

HS-JXM2000 


s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0205 

87-A30-500-040 

OE 

C-FET,2SJ344 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0205 

87-A30-500-040 

OE 

C-FET,2SJ344 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0205 

87-A30-500-040 

OE 

C-FET,2SJ344 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0206 

87-A30-500-040 

OE 

C-FET,2SJ344 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0206 

87-A30-500-040 

OE 

C-FET,2SJ344 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0206 

87-A30-500-040 

OE 

C-FET,2SJ344 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0207 

89-113-625-080 

OE 

C-TR,2SA1362GR 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0207 

89-113-625-080 

OE 

C-TR,2SA1362GR 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0207 

89-113-625-080 

OE 

C-TR,2SA1362GR 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0208 

87-026-527-080 

OE 

C-TR,HNIAOIFU 

AHISF 

HS-JXM2000 


s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0208 

87-026-527-080 

OE 

C-TR,HNIAOIFU 

s 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0208 

87-026-527-080 

OE 

C-TR,HNIAOIFU 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0209 

87-A30-228-080 

OE 

C-TR,UMB3 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0209 

87-A30-228-080 

OE 

C-TR,UMB3 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0209 

87-A30-228-080 

OE 

C-TR,UMB3 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0210 

87-A30-228-080 

OE 

C-TR,UMB3 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0210 

87-A30-228-080 

OE 

C-TR,UMB3 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0210 

87-A30-228-080 

OE 

C-TR,UMB3 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0211 

87-A30-378-040 

OE 

C-TR,UMG4N 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0211 

87-A30-378-040 

OE 

C-TR,UMG4N 

S 

HS-JXM2000 


s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0211 

87-A30-378-040 

OE 

C-TR,UMG4N 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0212 

87-A30-378-040 

OE 

C-TR,UMG4N 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0212 

87-A30-378-040 

OE 

C-TR,UMG4N 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0212 

87-A30-378-040 

OE 

C-TR,UMG4N 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0213 

87-026-648-080 

OE 

C-TR,UPA608T 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0213 

87-026-648-080 

OE 

C-TR,UPA608T 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0213 

87-026-648-080 

OE 

C-TR,UPA608T 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0214 

87-026-521-080 

OE 

C-TR,HNICOIFUGR 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0214 

87-026-521-080 

OE 

C-TR,HNICOIFUGR 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0214 

87-026-521-080 

OE 

C-TR,HNICOIFUGR 

YHSSF 

HS-JXM2000 


s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0215 

87-A30-336-040 

OE 

C-TR,UMH4N 

AHISF 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0215 

87-A30-336-040 

OE 

C-TR,UMH4N 

S 

HS-JXM2000 

s 

PRE-REC 

AMP 

Q 

0215 

87-A30-336-040 

OE 

C-TR,UMH4N 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0201 

88-104-155-080 

OE 

C-RES,V 1.5M-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0201 

88-104-155-080 

OE 

C-RES,V 1.5M-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0201 

88-104-155-080 

OE 

C-RES,V 1.5M-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0202 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 470-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0202 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 470-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0202 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 470-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0203 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 1.5K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0203 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W J 

s 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0203 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0204 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0204 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0204 

88-104-152-080 

OE 

C-RES,V 

1.5K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0205 

88-104-681-080 

OE 

C-RES,V 

680-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0205 

88-104-681-080 

OE 

C-RES,V 

680-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0205 

88-104-681-080 

OE 

C-RES,V 

680-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0206 

88-104-681-080 

OE 

C-RES,V 

680-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0206 

88-104-681-080 

OE 

C-RES,V 

680-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 


X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0206 

88-104-681-080 

OE 

C-RES,V 

680-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0207 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0207 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0207 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0208 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0208 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0208 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0209 

88-108-824-080 

OE 

C-RES,U 

820K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0209 

88-108-824-080 

OE 

C-RES,U 

820K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0209 

88-108-824-080 

OE 

C-RES,U 

820K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT 

NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0210 

88-108-824-080 

OE 

C-RES,U 

820K-1/16W J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0210 

88-108-824-080 

OE 

C-RES,U 

820K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0210 

88-108-824-080 

OE 

C-RES,U 

820K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0211 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0211 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0211 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W J 

YRSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0212 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0212 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0212 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W J 

YRSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0213 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W J 

ARISE 

HS-JXM2000 


X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0213 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W 

J 

s 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0213 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0214 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0214 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0214 

88-104-153-080 

OE 

C-RES,V 

15K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0215 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0215 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0215 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0216 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0216 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 


X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0216 

88-104-471-080 

OE 

C-RES,V 

470-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0217 

88-108-393-080 

OE 

C-RES,U 

39K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0217 

88-108-393-080 

OE 

C-RES,U 

39K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0217 

88-108-393-080 

OE 

C-RES,U 

39K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0218 

88-108-393-080 

OE 

C-RES,U 

39K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0218 

88-108-393-080 

OE 

C-RES,U 

39K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0218 

88-108-393-080 

OE 

C-RES,U 

39K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0219 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0219 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0219 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 


X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0220 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0220 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0220 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0221 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0221 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0221 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0222 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0222 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0222 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0223 

88-108-333-080 

OE 

C-RES,U 

33K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 


X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0223 

88-108-333-080 

OE 

C-RES,U 

33K-1/16W 

J 

s 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0223 

88-108-333-080 

OE 

C-RES,U 

33K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0224 

88-108-333-080 

OE 

C-RES,U 

33K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0224 

88-108-333-080 

OE 

C-RES,U 

33K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0224 

88-108-333-080 

OE 

C-RES,U 

33K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0225 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0225 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0225 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0226 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0226 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 


X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0226 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0229 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0229 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0229 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0230 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0230 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0230 

88-108-103-080 

OE 

C-RES,U 

10K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0231 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0231 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0231 

88-104-103-080 

OE 

C-RES,V 

10K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 


X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0232 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 


ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0232 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 


S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0232 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 


YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0233 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0233 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0233 

88-104-474-080 

OE 

C-RES,V 

470K-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0235 

88-104-335-080 

OE 

C-RES,V 

3.3M-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0235 

88-104-335-080 

OE 

C-RES,V 

3.3M-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0235 

88-104-335-080 

OE 

C-RES,V 

3.3M-1/16W 

J 

YHSSE 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0236 

88-104-335-080 

OE 

C-RES,V 

3.3M-1/16W 

J 

ARISE 

HS-JXM2000 
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PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 

UNIT 

NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0236 

88-104-335-080 

OE 

C-RES,V 3.3M-1/16W J 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRE-REC 

AMP 

R 

0236 

88-104-335-080 

OE 

C-RES,V 3.3M-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PRINTED 

MATTERS 



87-B50-023-310 

OE 

SH,PL HS 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRINTED 

MATTERS 



87-B50-065-010 

OE 

LIST,FACILITY(S)-TOKYO 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PRINTED 

MATTERS 



87-B50-067-010 

OE 

WARR-CARD,D RCS-TOKYO 

S 

HS-JXM2000 

X 

PRINTED 

MATTERS 



87-B50-069-010 

OE 

LIST,SERVICE JP-TOKYO 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRINTED 

MATTERS 



8A-HJ2-902-010 

IB 

IB,AH(ECH)S 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

PRINTED 

MATTERS 



8A-HJ2-903-010 

IB 

IB,YHS(EC)S 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

PRINTED 

MATTERS 



8A-HJ2-908-010 

OE 

IB, D 

S 

HS-JXM2000 

0 

PRINTED 

MATTERS 



8A-HJ2-910-010 

OE 

IB,AH(CK) 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

PWB, A 


8A-HJ2-603-010 

— 

PWB,SW 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 


8A-HJ2-603-010 

— 

PWB,SW 


S 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 


8A-HJ2-603-010 

— 

PWB,SW 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 

* 

8A-HJ2-601-010 

IH 

PWB,COMB 

2M 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 

* 

8A-HJ2-601-010 

IH 

PWB,COMB 

2M 

S 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 

* 

8A-HJ2-601-010 

IH 

PWB,COMB 

2M 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 

* 

8A-HJ2-602-010 

— 

PWB,MAIN 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 

* 

8A-HJ2-602-010 

— 

PWB,MAIN 


S 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 

* 

8A-HJ2-602-010 

— 

PWB,MAIN 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 

* 

8A-HJ2-604-010 

— 

PWB,D.D 


AHISF 

HS-JXM2000 


X 

PWB, A 

* 8A-HJ2-604-010 

— 

PWB,D.D 


S 

HS-JXM2000 

X 

PWB, A 

* 8A-HJ2-604-010 

— 

PWB,D.D 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

85-HK3-241-010 

OE 

SCRW-SR, 1.4-3CR L 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

85-HK3-241-010 

OE 

SCRW-SR, 1.4-3CR L 


S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

85-HK3-241-010 

OE 

SCRW-SR, 1.4-3CR L 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-067-360-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-3.5 CR 

BLK 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-067-360-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-3.5 CR 

BLK 

S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-067-360-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-3.5 CR 

BLK 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-067-732-010 

OE 

VT2+1.4-3 CR BLK HL 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-067-732-010 

OE 

VT2+1.4-3 CR BLK HL 


S 

HS-JXM2000 


0 

SCREW 

87-067-732-010 

OE 

VT2+1.4-3 CR BLK 

HL 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-067-754-010 

OE 

V+1.4-1.6 CR N 



AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-067-754-010 

OE 

V+1.4-1.6 CR N 



S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-067-754-010 

OE 

V+1.4-1.6 CR N 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-153-010 

OE 

S-SCREW, SERRl.4-2 

.5 CR 


AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-153-010 

OE 

S-SCREW, SERRl.4-2 

.5 CR 


S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-153-010 

OE 

S-SCREW, SERRl.4-2 

.5 CR 


YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-186-010 

OE 

S-SCREW,SR+1.4-1. 

8 SWCH/CR 

L 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-186-010 

OE 

S-SCREW,SR+1.4-1. 

8 SWCH/CR 

L 

S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-186-010 

OE 

S-SCREW,SR+1.4-1. 

8 SWCH/CR 

L 

YHSSF 

HS-JXM2000 


0 

SCREW 

87-078-206-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-1.3 SWCH BKL/RED 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-206-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-1.3 SWCH BKL/RED 

S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-206-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-1.3 SWCH BKL/RED 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-216-010 

OE 

S-SCREW,SR+1.4-1.4 SWCH BLK B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-216-010 

OE 

S-SCREW,SR+1.4-1.4 SWCH BLK B 

S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-078-216-010 

OE 

S-SCREW,SR+1.4-1.4 SWCH BLK B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-262-511-310 

OE 

V+1.4-5 BLK 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-262-511-310 

OE 

V+1.4-5 BLK 

S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

87-262-511-310 

OE 

V+1.4-5 BLK 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

8A-HJ2-227-010 

— 

S-SCREW,SR+1.4-6.7 CR L 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

SCREW 

8A-HJ2-227-010 

— 

S-SCREW,SR+1.4-6.7 CR L 

S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

8A-HJ2-227-010 

— 

S-SCREW,SR+1.4-6.7 CR L 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

8A-HK5-217-010 

— 

S-SCREW,SERRl.4-6 CR 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

8A-HK5-217-010 

— 

S-SCREW,SERRl.4-6 CR 

S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

8A-HK5-217-010 

— 

S-SCREW,SERRl.4-6 CR 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

8Z-HR8-212-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-4.5 CR HL 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

8Z-HR8-212-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-4.5 CR HL 

S 

HS-JXM2000 

0 

SCREW 

8Z-HR8-212-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-4.5 CR HL 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

TAPE TRANSPORT 

M8-7ZM-197-040 

— 

7ZM-1 RINF 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

TAPE TRANSPORT 

M8-7ZM-197-040 

— 

7ZM-1 RINF 

S 

HS-JXM2000 


X 

TAPE TRANSPORT 



M8-7ZM-197-040 

— 

7ZM-1 RINF 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0901 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 

0.022-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0901 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 

0.022-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0901 

87-A10-671-080 

OE 

C-CAP,V 

0.022-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0902 

87-A11-282-080 

OE 

C-CAP,S 

1-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0902 

87-A11-282-080 

OE 

C-CAP,S 

1-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0902 

87-A11-282-080 

OE 

C-CAP,S 

1-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0903 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0903 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0903 

87-A10-561-080 

OE 

C-CAP,V 

0.01-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 


- 24 - 



PARTS LIST 

! =Asaftyparts 

C = Components marked 

All components used on this model at the production line are shown In this service manual. 

However, please note that not all components will be available as spare parts for after-sales service. 

Components marked S and O are designated as spare parts for service and will be stocked at the spare parts centers. 

Components marked X and R are not designated as spare parts for after sales service, and will not be stocked at the spare parts centers. 
K NO. = Only use Japanese. 


c 


UNIT NAME 

REF 

NO. 

PARTS CODE K NO 

1. DESCRIPTION 

SUFFIX 

MODEL NAME 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0904 

87-A10-703-080 

lA 

C-CAP,TN 47-2.5 M A 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0904 

87-A10-703-080 

lA 

C-CAP,TN 47-2.5 M A 

S 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

c 

0904 

87-A10-703-080 

lA 

C-CAP,TN 47-2.5 M A 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

c 

0905 

87-A11-282-080 

OE 

C-CAP,S 1-16 K B 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

c 

0905 

87-A11-282-080 

OE 

C-CAP,S 1-16 K B 

S 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

c 

0905 

87-A11-282-080 

OE 

C-CAP,S 1-16 K B 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

c 

0906 

87-A10-539-080 

OE 

C-CAP,V 47P-50 J CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

c 

0906 

87-A10-539-080 

OE 

C-CAP,V 47P-50 J CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

c 

0906 

87-A10-539-080 

OE 

C-CAP,V 47P-50 J CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

c 

0907 

87-A10-528-080 

OE 

C-CAP,V 7.0P-50 D CH 

AHISF 

HS-JXM2000 


0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0907 

87-A10-528-080 

OE 

C-CAP,V 7.0P-50 

D 

CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0907 

87-A10-528-080 

OE 

C-CAP,V 7.0P-50 

D 

CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0908 

87-A10-526-080 

OE 

C-CAP,V 5.0P-50 

C 

CH 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0908 

87-A10-526-080 

OE 

C-CAP,V 5.0P-50 

C 

CH 

S 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

C 

0908 

87-A10-526-080 

OE 

C-CAP,V 5.0P-50 

C 

CH 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

IC 

0901 

87-A20-904-080 

IB 

C-IC,TK11823MTL 



AHISF 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

IC 

0901 

87-A20-904-080 

IB 

C-IC,TK11823MTL 



S 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

IC 

0901 

87-A20-904-080 

IB 

C-IC,TK11823MTL 



YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

L 

0901 

87-A50-037-080 

IB 

C-COIL,D-D 5CDLU 

796KHZ 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

L 

0901 

87-A50-037-080 

IB 

C-COIL,D-D 5CDLU 

796KHZ 

S 

HS-JXM2000 


0 

VT 

DD 

CONV 

L 

0901 

87-A50-037-080 

IB 

C-COIL,D-D 5CDLU 

796KHZ 

YHSSF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

L 

0902 

87-A50-583-080 

OE 

C-COIL,S 2.2UH 

K 

FCI2012H 

AHISF 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

L 

0902 

87-A50-583-080 

OE 

C-COIL,S 2.2UH 

K 

FCI2012H 

S 

HS-JXM2000 

0 

VT 

DD 

CONV 

L 

0902 

87-A50-583-080 

OE 

C-COIL,S 2.2UH 

K 

FCI2012H 

YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

Q 

0901 

89-341-165-080 

OE 

C-TR,2SC4116GR 



AHISF 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

Q 

0901 

89-341-165-080 

OE 

C-TR,2SC4116GR 



S 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

Q 

0901 

89-341-165-080 

OE 

C-TR,2SC4116GR 



YHSSF 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

Q 

0902 

89-508-804-080 

lA 

C-FET,2SK880Y 



AHISF 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

Q 

0902 

89-508-804-080 

lA 

C-FET,2SK880Y 



S 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

Q 

0902 

89-508-804-080 

lA 

C-FET,2SK880Y 



YHSSF 

HS-JXM2000 


s 

VT 

DD 

CONV 

Q 

0903 

87-026-534-080 

OE 

C-TR,RN4905 


AHISF 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

Q 

0903 

87-026-534-080 

OE 

C-TR,RN4905 


S 

HS-JXM2000 

s 

VT 

DD 

CONV 

Q 

0903 

87-026-534-080 

OE 

C-TR,RN4905 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0901 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 2.2K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0901 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 2.2K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0901 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 2.2K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0902 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 2.2K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0902 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 2.2K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0902 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 2.2K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0903 

88-104-683-080 

OE 

C-RES,V 68K-1/16W J 

AHISF 

HS-JXM2000 


X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0903 

88-104-683-080 

OE 

C-RES,V 

68K-1/16W J 

s 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0903 

88-104-683-080 

OE 

C-RES,V 

68K-1/16W J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0904 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 


AHISF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0904 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 


S 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0904 

88-104-102-080 

OE 

C-RES,V 

1K-1/16W J 


YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0905 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0905 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0905 

88-104-222-080 

OE 

C-RES,V 

2.2K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0906 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W 

J 

AHISF 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0906 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W 

J 

S 

HS-JXM2000 

X 

VT 

DD 

CONV 

R 

0906 

88-104-104-080 

OE 

C-RES,V 

100K-1/16W 

J 

YHSSF 

HS-JXM2000 
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SCHEMATIC DIAGRAM 
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